KJØPMANNSGATA (like Nr.) 



KJØPMANNSGATA (ulike nr.) 



8 


Klasse - 


Nr. 3 




Klasse 


A 


10 


- 


5 






B 


12 


C 


7 






B 




B 


9 






B 


16 


C 


11 






B 


18 


C 


13 






A 


20 


- 


15 






B 


26 


( inkl. 2h grevet) 


17 






- 


28 


- 


19 






B 


30 


- 


21 






B 


32 


- 


23 






B 


36 


- 


25 






B 


ho 


B 


27 






B 




- 


29 






A 


Uk 

v r 


B 


31 






- 




C 


33 






B 


50 


B 


35 






B 


52 


B 


37 






B 






\A 


(tidl. 3 9 -Vi 


-1+3-^5) 


- 






51 






B 






53- 


■55 




A 






57 
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B 






61 












63 






A 






65 






A 






67 






B 






73 






B 






89 






B 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten nr » 3 
Betegnelse Vollmes t erboli gen, broVakten. 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 1 30 000 Areal tomt 1 707"* bygninger 

Bruk Barnehage 




Oppført tidligst 1766 senest 


1807 omkrin a . 178(3. 


KJEKT 

Siste brann 1 68 1 Tidligere branner 


ANtATT 


Byggherre Mi li tære ta t en 
Arkitekt 


Oppr. bruk Brovakt 


Plantype 




Hovedmål 11,5 x 10 


Etasjer "| 


Grunnmur 

Vegger Pusset tegl. 


Kjeller under midtpartiet, 
øst-ves t , c * 8.0 


Tak Valratak, tegl. 




Eksteriør Enkel sen-empire pusset fasade 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1873-75 Ombygging til vollmes terbolig 

1880 Uthus i mur oppført. 

1968 Ominnredning for barnehage. 


Tegninger, oppmålinger 

i 8O7 Tegninger av Hirsch og Rosbach. Ingeniørdetachementet. 

1873-75 Tegninger til ombygging. L. Grøntvedt og G. Vedeler. 

1907 Planer, snitt, fasader. BA. 

19^9 Planer og snitt med endringsforslag. BA. 

1968 Planer. BA. 


Tegninger til nåværende bygning 
finnes fra 1 807 * men den er sann- 
synligvis eldre. En serie tegninger 
av byens vakthus fra 1759 viser 


Ønskelige forandringer 


samtlige som trebygninger. Brann- 
taksten 1766 oppgir Corps d f 
Guarden som tømret bygning. 


Omgivelser positive. 


Brovakta har stor kulturhistorisk 
interesse, og er en viktig del av 
miljøet ved Bybroen. 


Vediikeholdstilstand D 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 

Prioritering Fredet • 


■ 


Dato 4.5.1972 
Sign LR 



Gate Kjøpmannsgate!! 




nr 3 




Eldre bilder 


Fnt ft 
ruiu 




Litteratur Grirneluild Dg Wallern: 

- 


Katalog 1 926 




Kilder Brann takst 1?66. 



Tidligere bygning Corps de Guarde » trebygning» 

brent/revet ca 1 78O 
Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmannsgata nT , 5 1 
Betegnelse Beyer-brygga, 


Eier 1970 Johansen & Smith Nielsen A/S 

Takst kr 220.000 Areal tomt 397 m* bygninger 

Bruk Lager 


nr 






Oppført 1815 tidligst senest omkring 






KJENT 

Siste brann 1939 Tidligere branner 1 68 1 




ANTATT 




Byggherre Otto Be jer d ( y» 
Arkitekt 


Oppr. bruk 






Piantype Brygge* Midtgang, sideboder, 


tømret sval. 






Hovedmål 1 9 , 5x20 


Etasjer 2^ (oppr. 


7) 





Grunnmur Stein, forblendet. Pæl 
Vegger Tømmer, stående panel* 



Tak 



Sal tak, tegl. Ark 



ingen . 

Vestre del har grunnmur, 
østre del pæler. 



Eksteriør 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Helt modernisert, nytt panel, nye vinduer. Skikkelig 
utført modernisering. Noe eldre vinduer på elvesiden, 
men neppe opprinnelige . 



Ombygging 

1916 Kontor innredet i 2, etg, 
1928 Utstillingslokale i 2. etg. 

1939 Brann, k øvre etasjer revet, gjenstående del reparert* 

1 971 Oppussing. 

1J?72 Kobbhus på nordsiden. 

1978 Påbygd til 5 etasjer, med halvvalmet tak, uhovlet tommer- 



l ' l I f I ra tJ cx lic? _L j L.± 

Tegninger, oppmålinger 



■ * ' ■ ■ ■■ ^ 



1916 Planer, snitt, f asadeutsnitt med endring. BA. 
1928 Planer, snitt fasader. BA, 

1939 Tegninger til forandring etter brann .BA 
19^0 Plan l.etg. 1:250 E.Gjone, NTH. 



Branntaksert første gang 181 5. Ved 
oppførelsen var dette byens største 
brygge, 7 etasjer høy. 

Utseendet er sterkt forandret og 
forringet ved brann og reparasjon. 
Helt moderne eksteriør. Likevel 
bevaringsverdig, som en fin avslut- 
ning av brygger ekken. 

Eiendommene 5» 7, og 9 tilhørte 
Biskop Grønbech før 1 6 1 7 . Senere 
kalt "Nedre Busehgård" etter Hans 
Busch, borgermester { 1583-1 65*0. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser posi 


tive , 


Vedlikeholdstilstand A 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitekturvurdering 


c 


Miljøvurdering 


B 


Prior^ering 


B 



Dato 6.9. 1972. 
Sign 



Gate K j ø pmann s ga t a 



Eldre bilder 

Usignert akvarell 1816-20» 
fransk tekst* (Trondh j ems For- 
sikrings s elskab A/S) 



Foto fø r brannen, E , Gjone , NTH , 



Litteratur 

Wilhelm Støren; Bryggene i Trondheim. 

P, Schønning: Træk av Trondh jerns topografiske historie IX. 



Kilder Branntaks ter 1766-1807 

1815:- Grosserer Otto Bejers af nye opbyggede Brygge* Den 

gamle nedrevet. 32 alen lang, 3 alen bred, 7 etager, 
38 fag vinduer. 20.000 daler. 

Tidligere bygning 
xtjrøflt/revet 1 8 1 4 

var sin tids ledende kjøpmann. Fallit 1817* Het 
opprinnelig Busch, men tok morens familienavn. 
Bryggen tilhørte Jørgen B, Lysholm 1881-1912, 

Reguleringsplan 60h 
Til hinder 

for bevaring? Nei 
Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



korrigert 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kjøpmannsgata. nr. 7 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


A/S Trondh Jerns Farvehandel 1978 Tempo A/S 

1 80 000 Areal tomt 2 1 +6m J . bygninger m 7 

Lager (med et lite ekspedisjonskontor i 2* etg*) 


Qppfert 


1 872 tidligst senest 


omkring 


KJLNT 

Siste brann 1 6o1 Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


E. C.*Dahl< 


Oppr. bruk 


Plantype 
Hovedmål 


Midtgangs brygge- T omrede boder bare i 1 . etg, åpne rom 
med stolper og dragere i de ovrige etasjene* 

1 2 X 20 m. Etasjer H + U. 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pæler og stein- Tegl mot gata 
Tommer , stående panel* Lig- 
gende panel i underetasjen* 

Sperretak med sekundære åser* 
Salt - Iwalm, ski fert ekt . 


«Kjeller under hele, mur i ves- 
tre del, stolper /pæler 
i ostre* 



Eksteriør 



Interiør 



Tidlig 1 900-tall svinduer på gatesida, for det meste eldr 
og sannsynligvis opprinnelige vinduer på elvesida. 
Karakteristisk bryggeeksterior • 

Bodveggene i 1. etg* er fjernet -og kontorrom er innredet 
i 2. etg* ForSvrig er det foretatt svært få endringer i 
denne brygga, inter ior et er godt bevart og typisk for 
bryggene bygd etter 1850* Begge vinnene er fjernet. 



Ombygging 

1915 Innredning av kontor i 2* etg- 
1917 Innredning av stall i 1. etg. 



Tegninger, oppmålinger 

1915 Planer, fasadeutsnitt , snitt BA* 

19V3 Rekonstruksjon 1* etg. 1:250 fi. Gjone NTH 

197o Skisseplaner alle etasjer* 1;2?0 Diplom NTH 



Bygning skommi ss ionen gav i mote 
2V2-1872 S* C. Dahl tillatelse til 
å rive den gamle brygga og oppfore 
en ny etter de foreliggende plan- 
ene. 



Ønskelige f erindringer 



Omgivelser p os itive 



VedNkeholdstilstand B (A) 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering * B 
Miljøvurdering 



Prion*ering 



B 



Dato 3/10-1978 

Sign kja 



Gate ivjopmannsgata 


nr. y 




Eldre bilder 

a 


Foto 



W. Storen Bryggene og de trondhjemske handelshus 197? 
"Bryggene i Kjopmannsgata" Diplom Ark. hist* NTH 1978 



Kilder 



Bygning gkommi ss ion ens forhandlingsprotokoll 

For tidl- brygge: Skattemanntallsprot . 1780-1807 og 

br annt aks t protokoller 1 787- 1 867* 



Tidugere bygning Brygge med 2 ganger i hver etasje. Bygd 1780 (byggh 
brent /revet ^tats-Raad Collin) Revet 1872. 



Kultur-, personalhistorie Kiendommen har hatt mange og stadig skiftende 
eiere opp gjennom historien. Blant annet kan nevnes 
fam. Sommer (1793-1807- og 1827) og byggherren av nåv. 
brygge E. C. Dahl. . 



Reguleringsplan 60V er gjeldende, ikke til hinder for bevaring. 

I reguleringsforslaget for Midtbyen (under behandling) er 
.bryggerekka foreslått befart og Kj»gt. 7 vernet. 



Fremtidige planer Nei. 



— 




- 



I. 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM korrigert * 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmannsgata 

Betegnelse 



nr. 



Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 



og 1978 Otto Olsen & sgn 

90 000 Areal tomt 2 1 4tm J , bygninger 



m 



1766 



Oppfort _ 

KJ (NT 

Siste brann 1 91 0 



tidligst 



senest 



omkring 



Tidligere branner 



1681 



ANT A! T 



Byggherre G er r it Horneman & Erich Must Oppr bruk 

Arkitekt 



Plantype 



Hovedmål 



Midt gang s brygge med boder i alle etasjer. Sval mot elva i 
1. og 2. etg. Loftet delt i fire rom. 

12 X 19 m. Etasjer 3^ + U. 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pæler og stein» betongrampe 
Tommer, stolpekonstruks jon i 
§valen. St ående panel. 
Ast ak» Salt ak tekt med 
bolgeblikk 



Kjeher Under hele. Kun vest 
veggen av stein. Sor-, 
nord- og ostveggen av 
stolpeverk. 



Eksterier 



Interiør 



Sent 1 800-talis vinduer i gatefpsaden, eldre tildels 
midthengslede vinduer mot elva. JSlvesida har mest opprin- 
nelig preg. 

Mesteparten av de opprinnelige innvendige skilleveggene 
er i behold i 1 • og 2. etg. Bjelkelag hevet mellom 2. og 
3. etg i KV hjorne, fjernet mellom 3. og loft i bstre 
halvdel. Vinnene er f jernet, men bommen mot elva er bevart 



Ombygging 

1911 

191 8 
1958 



Kontor innredet 

Stall innredet i 1. etg. 

Takstein skiftet ut med bolgeblikk pga 



takras fra naboer 



Tegninaer, oppmålinger 

19W Plan og snitt. BA. 
1918 Plan og fasadesnitt. BA. 

Rekonstruksjon 1. etg. 1:250 
Skisseplaner samtlige etasjer 



19^0 
1978 



E. Gjone NTH 
1:250 Diplom NTH 



Branntakst 1766: 

f, Een Nye Brugge 2de Ho^de stolpe- 
værk med Stenkar til landet er i 
arbeide anlagt, gang mit efter og 
svahle til Elven, hvoraf 5 omfar 
alt er sammenknydtet , dend tilhorer 
Hir. Etats-Raad Gerrit Horneman og 
Hr. Cancellie-Raad Erich Must. 



Ønskelige forandringer 

Bedre vedlikehold. Sik- 
ring mot takras fra na- 
boene og utsk. av bolgebl 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



c 

B 
B 
A 

B (A) 



Dato 3/1 0-1 978 
Sign kja 



Gate 



Kjopmannsgata 



nr 



Eidre bilder p 0 to fra Småbergan ca» 

1870 viser brygga upanelt. 
Sval i 1 • og 2. etg. 



Foto 



Litteratur Vi. Storen Bryggene i Trondheim Trondhj. saml» 196^ 

W. Storen Bryggene og de trondhjemske hanselshus 1975 
"Bryggene i Kjopmannsgata" Diplom Ark •hist* NTH 1978 



Kilder Branntakster 1 766 - 1 867 

Skattemanntall sl ist er fram til 1807 



i 



Tidligere bygning Tomta var ubebygd mellom hornemanns br annen og opp* 
brent /re vet for el sen av nåværende brygge. 



Kultur-, personalhistorie Oberst N. F. von Krogh og fru Lysholm eide brygg; 
1778 - 1807-* Kjm. J". J. Carstens eide brygga -1837 - 
1856- og konsul Henrik Greger var eier-1861 - 1897» 
E. Tyldum var eier fra 1 91 ^ og en årrekke framover. 



Reguleringsplan 60^ er gjeldende, ikke til hinder for bevaring. 

I reg. forslag for Midtbyen (under behandling) er brygge- 
rekka foreslått bevart og nr .9 klass, som bev. verdig kl.B 



Fremtidige planer Eieren har stilt eiendommen til disp. for kommunen 
mot å få tomt et annet st§d. Har imidl. ikke fått svar. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Korrigert 



Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgata 

Betegnelse 



nr 



11 



Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 



Brodr. Sorum 

1 50 000 Areal tomt 

Engroskontor 1 



1978 Carl P. Amundsen 

206nV. bygninger rn' 

og 2. etg. Forovrig lager. 



Oppfart 1 780 



tidligst 



senest 



KJEMT 



omkring 



Siste brenn 1 950 



Tidligere branner 1681 



Attl ATT 



Byggherre kiobmand Mathias Fries 

Arkitekt 



Oppr bruk 



Plantype 
Hovedmål 



Midtgang s brygg e , boder i alle etasjer ^ også på loftet. 
Sval mot elva i 1. etg., muligens ogsa i 2. etg. 

10 X 19>5 EW " Etas]er lf£ + U. 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Stolpeverk og stein rep. m»bet> 
For det aller meste laftet, 
stående panel (lig- i U.etg.). 
Nytt etter brannexi i 19?0 
Saltak tekt med tegl. 



Kjeiier Under hele, todelt. 
Vestre del med murvegger, 
ostre del med stolpeverk. 
Den ostre delen fra fot 
18^6, men ikke nodv. oppr 



Eksteriør 
- 

Interiør 



Opprinnelig hovedform. Nyere vinduer, dorer og porter i 
1 . og 2. etg. bryter med helhetsinntrykket. Små vindus - 
glugger i de ovre etasjene og kjelleren. 
Totalt ombygd etter brannen i 1950. Moderne innredning m. 
platekledning i 1 • og 2. etg. Taket over 2. etg. er hevet 
slik at 3. etg. nå kun er et kryperom, h* etg. helt om- 
bygd med brannskadde, pappkledde laftede yttervegger 



Ombygging 

1877 
1938 
1950 

1966 
1967 



Påbygd 2 etasjer 

Spiserom i 1. etg. og kontorer i 2. etg. innredet. 
Brann, store skader. Ved reparasjonen fik brygga tilbake 
hovedformen fra for 1877. 

Sldre trapp revet, ny vindeltrapp. Kontorer utvidet. 
Diverse endringer i 2. etg. 



Tegninger, oppmålinger 

1937 Planer og fasader for brannen. BA. 

1950 Plan over etg. snitt for forandringen. BA. 

1967 Planer, snitt, fasader. BA. 

1978 Skisseplaner samtlige etasjer. 1:250 Diplom 



NTH 



I skattemanntallet for 1780 heter 
det: 

T, Kiobmand Mathias Fries, nedrevet 
den forige lille Brugge, er i Ar- 
beide med n^e Pæleværk og Underlag 
for derpaa at opfore en n^e Brugge 
som e^ dette Aar bliver ferdig, 
altsaa en ode Grund" &vs. hustakst 
0 r dl) 

Ved påbygningen i 1877 fikk brygga 
to nye etasjer, laftet uten bodinn- 
deling og halwalmet tak til begge 
sider . 



Ønskelige forandringer ^ eå Utskift 

ing av vinduer en gang i 
framtida, bor andre vin- 
dustyper for etr ekkes • 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand Q 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering £ 

Priori f ehng g 



(A) 



Doto V1 0-1 978 
Sign kja 

- 



Gate 



Kjopmannsgata 



nr 



11 



Eldre bilder Fra Kristiansten 1 860- 
årene viser brygga for på- 
bygging . 



Foto 



Litteratur, Storen Bryggene i Trondheim Trondhj. saml» 196^ 
W. Storen Bryggene og de trondhj emske handelshus 1975 
"Bryggene i Kjopmannsgata" Diplom Ark. hist. NTH 1978 



Kilder 



Branntakstprotokoller 1 766 - 1 867 

Skattemanntallsprotokoller 1 7 -1 807 

Bygning skommission ens* f o-rhandlingsprotokoller • 



Tidligere bygning n indheignet Br5?g;gegrund med Bolværk og Bygning" nev- 
[ nes i skattemanntallene. Vises på Mollers "bryggeprospekt • 



Kultur-, personalhistorie Tilhorte Hans, senere Gerrit Hornemann til 1777» 
M. Fries 1780-87, Capitaine Anthon von MUller 1788-1 803« 
Hans Collin -1 81 7 - 1 837-? E. Dahls enke, senere E. C. Dahl 
1 81+1 -1 392 ' 



Reguleringsplan 60^ er gjeldende,' ikke til hinder for bevaring. 

Reg. forslaget for Midtbyen (under behandling) har foreslått 
brygger ekka bevart og nr. 11 klassifisert som bev. v. kl. B. 



Fremtidige planer Kei, eieren er fornoyd og driften skal fortsette 



som na. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmannsgata 

Betegnelse 



nr 



. 13 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



A/S Nielsen 4 Johnsen (1978 A 'S Skibs- or F i nk-riutstyr ) 



250 ooo 

Lager 



Areal tomt 



546 



m* bygninger 



nr 



Oppfort 

1 8M ( s ide f l overtldtigst ^61 

Siste brann 



senest 1766* 



omkring 



Y 



Tidligere branner (Mldfloy Oppfort Ca • 17^0) 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr, bruk 



piantype 3 sammenbygde brygger. Den midterste har midtgang, side- 
bryggene er åpne haller med stolper i 1* etg. 

Hovedmål Bx2Q / 9%3x2 i /?,5x22,5 Etasjer 4-j> + undc rebq, 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Stein, pæler. 

Tømmer, bindingsverk, stående 
□g liggende panel, 
Saltak, halvvalm mot gaten, 
slak helling. 



Kjeller i sidebryggene 
Steinmur i v/est, 10 m 
lengde, tømmer i østre 
deler. 



Eksteriør Resultat av/ sammenbyggingen. Øv/re deler av/ midtbryggen 
mest opprinnelig. Små vinduer eldst på elvesiden. 
Midtbryggen har synlige laftekasser. 

interiør 1 .Og 2. etg. slått sammen i storstedelen av midtfloyen og 
nordre sidefloy. 3. og *+.etg. slHt sammen I midtfloyen. 



jGårdspJaisv 



Ombygging 

1911 



Sidebryggene er antagelig oppført på nytt etter 1807. 
Innredning au kantor, antagelig i nordre brygge. 



17^6 Midtfloyen bygd ("..er ny paabygget • ." - sit .skatt emannt 



Tegninger, oppmålinger 

1940 plan 1:250 E . Gjone, NTH. 



*1766 - Hr. Etatz-Raad Henrich 

Sornemans_Heele brvqqe gr 3* e 
ygninger bragt under et tag, og e£ 

5 etagers høyde, nogen tømrede 

boeder til begge sider -. 

Situasjonen er altså som nå alle- 

^ rede i 1766, men målene i dag 

stemmer ikke med b ranntakst en 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser positive. 



18G7. Bryggene på sidene er antagej- vediikehoidstiistand U ( l ) '- 
lig oppført etter 1807 



Bryggens historie er lite kjent, 



men midtfloyen er eldre enn sidefl. 



Ganske qodt ocvarc utseende. 
Interesant eksempel på sammenbyg- 
ing. Meget bevaringsverdig, 
imponerende innslag i rekken. 



Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 



Prior^ering 

*elvesiden er dårlig. 



Dato 6.9. 1972, 

Sign 



Gate K jøpmannsgat en 



Eldre bilder 

Byprospekter fra begynnelsen av 
1800-tallet. 



nr 1 3 



Fotoca. 1940 E. Gjone, NTH. 



Litteratur 

W. Støren: Bryggene i Trondheim, 



Kilder 




Branntakst er 1 766- 


1807 


Bykarter fra 1700- 


årene. 


Tidligere bygning 




brent /re vet 




Kultur-, personalhistorie 




Tilhørte midt på 


1 700-tallet Henrieh Horneman , senere 


Gerrit Horneman. 




Reguleringsplan 604 




Til hinder 




for bevaring? Nei 




Fremtidige planer 


Plan 1. etg, 1940 

— _ — 


1 : 250 E. Gjone. 







ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate Kjøpmannsgata 

Betegnelse 



nr. 



15 



Kn^rl f Brt, 



Bebyggelse 



A7S" 



Eier 1970 og 1978 Haarberg & Larssen 

Takst kr. 20 0 000 Areal tomt nr. bygninger 

Bruk 3 A lager, resten fiskemat til virking , irSkeri og kontor 



Oppfort 1856 - 57 * tidligst 



senest 



omkring 



KM Ut 



Siste brann 1 908 Tidligere brannen 



1681 



A£tTAI T 



Byggherre He W» Finne & sonner 

Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype 



Hovedmål 



Midtgangsbrygge med tomrede boder i de tre nederste 
etasjene, stort rom mot elva 

17 x 26 m-> Etasjer + underetg* 



Grunnmur otein, betongramper 
vegger j jj mmer y liggende panel mot elva 
ellers stående panel 
Sperretak med sekundære åser, 
salt ak i halvvalm, eternit, 



Tak 



Kjeiier Under hele men tjener 
for tida kun som fundament 
for 1 • etasje* 



Eksteriør 



interiør 



De fleste vinduene samt panelet på elvesida fra omkring 
1900, men panelet samt noen vinduer på gatesida er nye. 
Karakteristisk bryggeeksterior , men ikke opprinnelig o 
te etg*» mest endret, bodvegger fjernet og r oker i og fryseron 
innstallert, mindre endringer i 2. etg der bodinndelingen 
fortsatt går tydelig fram* I 3* etg* er bodveggene for det 
meste fjernet* hm etg + loft omtrent uendret siden oppf • 



Ombygging 

1908 
1913 

1956 
197? 



Panel og vinduer fra omkr* århundreskiftet* 
Brann, bod i 2* etg skadd, skadene fortsatt synlige 
Innredning av kontor i 2o etg* og spiserom i 1* etg 
Kontor innredet i sondre del av 2. etg* Ny heis. 
To fryserom innredet i 1* etg. 
Panel og enkelte vinduer på gatesida skiftet, 
innstallert « 



Tegning er, op p mål i n ger 

1913 Planer, utsnitt av fasader og snitt. BA. 

19?o Flaner for kontor innredning. BA. 

19H-0 Rekonstruksjon 1« etg. 1:250 E. Gjone NTH 

1978 Skisseplaner 1.- 5* etg. 1:250 Diplom NTH 



Ved branntaksten i 1856 var den 
gamle brygga nedrevet. 
Under senere endringer lenger bak i 
protokollen (s. 169a nr.^Slb) tak- 
seres H. W. Pinnes brygge 16/1 1857 
til ^220 spd. 



Ønskelige forandringer 

Pæler, vinduer og panel på 
elvesida trenger reparasjor 
& oppussing ev. at ski f ting. 



Omgivelser Positive 



Vedlikeholdstrtstand 3 (Q )* 

Antikvarisk tilstand 3 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering B 

Elvesida er dårlig 



Dato 20/9 1978 
Sign K. A* 



Gate Kjøpmannsgata 

Eidre bilder Byfoto fra 1 858 viser 
brygga nyoppfort og upanelt på 
elvesida* 



nr. 



15 



Foto 



Litteratur 



W. Stor en - Bryggene i Trondheim, Tron o • saml. 196*f 
W» Stor en - Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
Diplom ark.hist. NTH 1978 



Kilder Branntakster 1856, 57 og 67 



Tidligere bygn.ng Schollers bolverk til 1 78k'- Peter Ulich bygde en 

dobbeltbrygge på tomta i 1789> revet 1856» 



brent/revet 



Kultur-, personalhistorie Byggeherren, trelastfirmaet H* W* Finne & s onner 
eide tomta fra 1828 (iflg Storen) 

Fra slutten av 1800-tallet og fram til Haarberg & Larsen 
overtok brygga i 1938, hadde brygga mange eiere. 



Reguleringsplan 60^ er gjeldende, sneier av brygga end el på elveslda ■ 
Tii hinder Midt byplanen (under behandling; sikrer by gning smiljo e1 

tor bevaring? 0 g klas sif is er er brygga som bevaringsverdig klasse B< 



Fremtidige planer Ingen faste planer, men sporsmålet om å innstallere 
innvendig heis har vært droftet. 




3 

o 



•- 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate 


Kiøpmannsfrata. nr 1 7 




Betegnelse 






Eier 1970 


Hallberg, Alfred 




Takst kr. 


650 000 Areal tomt 404 bygninger 


nr 


Bruk 


Lager, kontor 




Oppført 


1956 tidligst senest omkring 


KJE NT 


ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 


Alfred Hallberg 


Oppr. bruk 


Af KlteKt 






Plantype 


Brygge . 




Hovedmål 


15 x 28 


Etasjer 


Grunnmur 


Betong 


Kjeller 


Vegger 


Betong 




Tak 


Sal tak, halwalm, papp. 




Eksteriør 


Sk jeiet tkons truks j on i betong, Disposisjonen av 




fasadene er tradisjonell, vinduene forholdsvis 




velproporsjonerte, Betongpælene er ute av målestokk 


Interiør 


med andre 


brygger • 


Gårdsplass 






Uthus 






Ombygging 


Tegninger, 


oppmålinger 




191^ 


Tegninger til eldre brygge. BA. 




Plan av eldre brygge 1:250. E.Gjone, NTH. 


1953- 


55 Originaltegninger til nåværende brygge. BA. 


Eldre 


brygge revet ca. 1950* 


Ønskelige forandringer 


Bør males i mørkere farge 






Omgivelser Positive. 






Vedlikeholdstilstand B . 






Antikvarisk tilstand 






Arkitekturvurdering C • 






Miljøvurdering C . 






Priori*ering jy t 






Dato 5,9, y2 






Sign LR 



Gate 



nr. 



II 



Efdre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 






\V»1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



korrigert 



Bebyggelse 



1 Gate Kjøpmannsgata nr - 19 

Betegnelse 




Eier 1970 & 1 078 p # Paulsen & 00 • 

Takst kr. 1 50 000 Areal tomt 31 ° bygninger m 7 

Bruk Lager i alle etasjer, kjelleren står tom og er ubrukbar 


Oppført 1857 tidligst senest 


omkring 


KJtHT 'CM 

Siste brann 1 O0I Tidligere branner 




Byggherre COnsUl- H» T. KnudtZOn 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Side/midt gangsbrygge • TSmrede boder i de to nederste eta- 
sjene m. stort rom mot elva* Et rom i 3* * etasje* 

Hovedmål 10,5 X 28 m- Etasjer k • 


Grunnmur Pæler/stein rep. med betong* 
vegger Stående panel untatt nordveggen 

som har vestlandspanel 
Tak Sperretak med sekundære åser* 

Saltak, halvvalm, steintekt. 


Kjeller Under midtre og vestre 
del av brygga, jord- 
golv, (iflg- Paulsen 
Jr.) 



Eksteriør Forholdsvis alderdommelig, med en rekke forskjellige eldre 
vindustyper. Midthengslede vinduer i 2. og 3. etg mot elva 
samt i 5. etg. Portene 12. -5* etasje er opprinnelige* 

interiør Det aller meste av de innvendige lafteveggene er fjernet 

og erstattet med stolper. 1. etg. fungerer nå med midtgang 
, etter at porten mot gata ble flyttet. 



Ombygging 



1913 Innredning av kontor og WC (?) 1 2. etg. Ny trapp 
1 9^3 Innvendige forandringer 

1952 Under stopning av ostre del mot Nidelva. 

1953 Takvinduer pa sorsida* Innredning av verksted i 
5. etg. gjort samtidig? 

1963 Fasadeendring, butikkvinduer • 



Tegninger, oppmålinger 

1913 Plan, snitt og fasade med endring. BA. 

1963 Fasade BA. 

19^3 Rekonstruksjon 1. etg 1:250 E. Gjone IITH 

1978 Skisseplaner 1 . - 5* etg. 1:250 Diplom 



^Branntaksten i 1856 nevner den 
gamle brygga» 

Ved branntaksasjon 22/9-1857 
takseres H. T • Knudtzons ,f Pak- 
hus ved Nidelven 11 til 2860spd. 



Ønskelige forandringer Porten IHOt 

gata il. etg bor flyttes 
til opprinnelig plass slik 
at oppr. plan kan leses» 



Omgivelser 

Positive, men nr. 17 er 
dominerende 



Vedlikeholds! Ustand |J 
Antikvarisk tilstand 

Arkitekturvurdermg B 

Miljøvurdering A 

Prioritering g 



D«to 20/9-1978 
Sign K« A. 



Gate Kj opraannsgata 




Eldre bilder Byfoto ca . ^Q^Q Viser 


Foto 


brygga upanelt og til- * 




synelatende nyoppfort. 





Litteratur w. storen Bryggene I Trondheim, trondhjemske saml- 196U 
W* Stdren Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
'Bryggene i Kjopmannsgata" Diplom ark. hist. NTH 1978 



■ 

Kilder Branntakster 1857 og 1 867 



Tidligere bygning bebygd forste gang 1 7&1 med side/midtgangsbrygge 
brent/revet i 3 etasjer av Stie T. Scholler. Bryggs revet 1856 - 57 



Kultur-, personalhistorie Scholl er familiens eiendom fram til 1 7#3 Var i 

Jelstrup-og Brun-familiens eie fra 17-84 til 1837- 
H. T . Knudtzon eide eiendommen fra 1 m 0 - 1879 og etter 
dette har brygga hatt mange eiere. 



Reguleringsplan nr * 6Ch er gjeldende, hindrer ikke bevaring- 

Tii hinder I reg* plan for midtbyen (under behandling) er brygga 

tor bevaring? klassifisert som bevaringsverdig klasse B. 



Fremtidige planer 



Nei. 



II. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate 


Kjøpmanns ga ten nr . 21 




Betegnelse 


Lillebryggen 




Eier 1970 


Crekke, Bernhard, A/S 




Takst kr. 


1 00000 Areal tomt 1 79 m= bygninger 


nr 


Bruk 


Forretningskontor, lager , 






1 828 * tidligst senest 


■ ■ 

omkring 


KJEHT 1661 

Siste brann Tidligere branner 




tJyggnerre 


ToviS R. Steen 


Oppr, bruk 


Arkitekt 






Plantype 


Brygge ( sidegangsbrygge ) 




Hovedmål 


5,5 x 28 


Etasjer 2y + underetg. 


Grunnmur 


Tegl, stein 


Kjeller under hele. 


Vegger 


Tømmer, stående panel 
Liggende panel søndre side 




Tak 


Saltak, tegl. 
Halwalm på gates iden 




Eksteriør 


Gatesiden helt ombygget. Porter Tjernet. Nye 
vinduer, butikkfasade . Llvesiden har oppr. preg 
i øvre 1^ etg. Dårlige, moderne vinduer. Balkong. 


Interiør 


Helt modernisert. Panelte vegger over alt. 


Gårds plass. 






Uthus 






Ombygging 






1962 


Diverse endringer. Nye vinduer mot elven. Ny trapp. 


1963 


Nye vinduer, dør og balkong 


mot elven. 


1 964 


Trapp til underetg. Bjelkelaget over 2. etg. hevet 60 cm. 


1968 


Butikk innredet i kjeller og 
rom i 2. etg. 


1.etg. f kontor og spise- 


Tegninger, 


oppmålinger 




1962 


Planer, snitt, elvefasade, BA 


1963 og 68 tegninger til ominnredning. 




Iflg. Wilhelm Støren. 


Ønskelige forandringer 

Elvefasaden bør endres. 
Nåværende utseende ikke 
anmeldt og godkjent. 






Omgivelser positive. 






Vediikenoldstilstand A 






Antikvarisk tilstand C 






Arkitekturvurdering B 






Miljøvurdering A . 






Priori*ering B 






Dato 5.9 . 1 Q7'2 






Sign LR 



Gate K j ø pmann S ga t e n 


nr, 2 1 




tipre Duoer 




10^0- NTH 


Prospekter fra begynnelsen 






av 1800-tallet . 







Litteratur W, Støren; Bryggene i Trondheim. 

6 tv tit : /tex w~ e^to^cew i * &3gkwk> ne*) ^nL9 ^Rjdudhdsti* 1 1^% 



Kilder Branntakster 1 7 66-1 807- 



Tidiigere bygning Fru Stat srådinde Hornemans brygge, oppført 

brent/revet ca. 1790 - 9 X 7 alen, l.etg. 

Kultur-, personalhistorie 

I 1766 var tomten bebygget med et vognskjul for 
Thomas Ange 11. 

Tilhørte Norges Bank 1835-1907- 

Reguleringsplan 604 
Til hinder 

for bevaring? Ne i . 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K jøpmannsgaten nr . 23 

Betegnelse 

Eier 1970 Møbelrekvisita A/S H*tS &*æ*mr\eo feftEKKE A /S 

Takst kr. I^^q 000 Areal tomt 508 m * bygninger m 2 

Bruk Forretning (underetg. og l.etg.), kontor og lager. 
Oppfort b tidligst 1 850 senest 1 870 omkring * 

KJENT AMTA1T 

Siste brann 1 681 Tidligere branner Byggeår er hpyst Sannsynlig 1858 

Byggherre 0ppr< bruk 

Arkitekt 

piantype Brygge. Midtgang, sideboder, Ingen svaler. 

Hovedmål ^J x 28,5 Etasjer + underetg. 



Grunnmur Stein, pusset. Pæler. 
Vegger Tømmer , stående panel 

Liggende panel mot elven. 
Tak Saltak,. halwalm tegl. 

Slak helling 



Kjeller under hele. 
grunnmur under vestre 
del, østre del innredet 
mellom pælene. 



Eksteriør Opprinnelig preg i 3 øvre etasjer. Midthengs lede , 
lave vinduer. Nyere vinduer nederst. Elvesiden har 
nyere panel. Alie porter fjernet. Uheldige vinduer 

interior Modernisert i de to nedre etasjer. nederst. 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging påbygget en etasje på 1800-tallet. 
1913 Kontor innredet i 2. etg. Ny trapp, 
1952-55 Diverse endringer i 2. etg. 
1962 Nye trapper. 

1963-6^ Pasadeendringer. Nye vinduer. Balkong. 

196^f Kontor og V.C. i kjeller. Skillevegger. 

1967 Brannvegger i 1. og 2 . etg. Trappeløp endret. 



Tegninger, oppmålinger 

1913 Planer, snitt, fasader med endringsforslag. BA 
1962 Samtlige planer. BA. 
19^0 Plan 1:250 E. Gjone. NTH. 



Beskrivelsen i branntaksten 
1766 stemmer ikke med bryggens 
plan. Den er antakelig oppført 
omtrent samtidig med nabobryggen, 
av samme eier. 

Påbygget en etasje, men øvre del 
har ennå et ganske alderd omme — 
lig preg. Nyere vinduer mot elven 
i misforstått "gammel stil" .Meget 
stor bredde , spennende kontrast 
til naboen. Bevaringsverdi, sær- 
lig som del i en sammenhengende 

rekke . 

Tomta er ode på et fotografi fra 
sent 1 1850-årene 5 bebygget med 

ny> upanelt brygge på et noe 
senere foto* 20*7*76. D.f* 



Ønskelige forandringer 

Plakater fjernes . 
Vinduene mot elven for 



andres . o^ 



1 1 1 



j 1 



Omgivelser p OS itive . 



Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 
A r k i te kt u r vu rd e ri n g 
Miljøvurdering 



Prioritering 



B 



Dato 5 • 9 * 72 . 
Sign L.R. 



— 



Gate 



K j ø pniarms gaten 



nr. 



23 



Eldre bilder 

Byprospekter fra begynnelsen 
av 1800-tallet. 



Foto ca. 19^0 E . Gjone, NTH. 



il 



Litteratur *W/ Støren: Bryggene i Trondheim 



Kilder Branntakster 1766-1807 
1766: - Sr. Thomas Angells Heele Brygge - 

og 3 boder på hver siide, swaSle 
svahl til Elven . 



gang i midten 
til Landet saa 



O r 



Tidligere bygning Antagelig oppført av Angell ca. 1730- 
m*m/rwet ca , 1800, 

Kultur-, personalhistorie 

Thomas Angell eide nr. 21-25 i 1766. 
Nåværende brygge trolig oppført av Chr.Lorék. 
samtidig med nr, 25, 2? og 29. 



Reguleringsplan 6 04 
Til hinder 

for bevaring? nei 



Fremtidige planer 



Plan l.etg. 19^0 1:250 Rekonstruksjon, E. Gjone 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

Gate K j ø pmanii skaten 

Betegnelse 



Bebyggelse 



nr. 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Fossum, Ing. og Kjell M. A. HMiS^ms ftUfr 

250 000 Areal tomt 389 m J , bygninger m ? 

Kontor t lager. F^R^TMIM^, A&STT^OI^/VNT 



1?96 



Oppfort 

KJENT 

Siste brann 1 68 T 



tidligst 1 78? senest iSOS 



omkring 1800 * 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Kjøpmann Clir . Lorck, 



Oppr. bruk 



Plantype 



Hovedmål 



Brygge. Ukonvens j onell type, åpen l.etg, med to 
tømrede boder, ellers stolper. 

13,5 X 29 Etasjer 3£ 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 

Eksteriør 



Tegl, pusset. Betong. 
Stolpeverk i l.etg., 2 tømre- 
de boder. Tømmer øverst. Stå- 
Saltak, bølge- ende panel, 

e ternit . 



Kjeiierunder hele bryggen, 
frem til sval innredet 
mellom stolpene mot elven 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Opprinnelig preg i hovedfasaden , Eldre, midthengslede 
vinduer. Synlige laftekasser. Sval mellom pælene på 
elvesiden. Port skiftet med vindu i nyere tid. 



1912 

1955 

1960 

1972 



Kjeller utgravet under hele bryggen .Kontorer innredet. 
Kontor i l.etg., nytt trappeløp til 2, etg. 
2 w.c. innredet i 2. etg., 2 garasjer i underetasje. 
Rampe oppført på nordsiden. 

IS^&SH^røS?* 1 '- etg ' kontorer 1 2 -° s 3 - ete| 



utsnitt av nordf asade , lengdesnitt 
1912 planer, snitt, ga tef asade. BA. 
1962 planer av alle etasjer 1:100. BA. 
19^0 plan 1:250 E. Gjone, NTH. 



BA 



* Vises på bykart for 1800 som tverztH griskeiige 
bry^^e . Oppgitt slik i branntakst 



1 76b og 1787- Nåværende brygge st 
mer med beskrivelse i 1807- 



ei i" 



Meget lite forandret siden oppfør 
eisen utvendig. Endel ominnred- 
ning og innsetting: av vinduer. 
Vakkert eksteriør É Stor bevarings 
verdi, særlig som del av en sam- 
menhengende rekke . 



.forandringer Port istf* 

vindu midt på elve fa- 
saden , Opprydding i vin- 
dusf ormer og-plassering 



Omgivelser positive . 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering A 

Miljøvurdering A 



(c) 



PHori»ering B 

*Elvesiden er dårlig, like- 
så øvre del av gatefasa- 
— den . _ — _ , 



Dato 
Sign 



5.9.72 

LR 



Gate K j øpmarmsgaten 


nr 25 


Eldre bilder 


r A f rt _ 1 A II #~\ TT> *"* * _, _ Tl T/TIT T 

i-oto ca, 1 y^U & . (jrjone, NTH, 


Byprospekt fra begynnelsen 




av 1800-tallet. 





Litteratur W. Støren: Bryggene i Trondheim. 



II 



Kilder Brann taks ter 1766-1807. 
1766: ^ Sr. Thomas Angells Tverbrygge til Elven, 2 de boeder 

med gang i midten, Enkelt høyde-- til gadesiiden staa: 
ogsaa 2de boeder med port i mitten - , 



Tidligere bygning Tverrbrygge ♦ 

brent/revet ca , 1 800 



Kultur- personalhistorie Tilhørte Ange 11- familien g j . hele 1700-tallet, 
til Thomas Ange Ils død. 
Nåværende brygge antagelig oppført av Chr.Lorck, som også 
eide (og bygget ?) nr. 23 , 27 og 2 9. ____ 

Reguleringsplan 6ok 
Til hinder 

for bevaring? nei 
Fremtidige planer 



Plan T.etg. 19^0 1:250 IS. (jr.i one . 

j 1 — : — : — - t 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



La Jte 

Beteonelse 


Jij øpmarmsgaisen nr. *c / 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

500 000 Areal tomt 926 m ' bygninger 

Kontor, lager 


m? inklusive nr . 2 9 


Oppfort 


tidligst 1 86 7 senest 


TT : T ~ — 

1870 omkring ( 1 8Qp *Jnei 


KJEHT 

Siste brann 1681 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


sannsynligvis, Fritz Lorck 

m 


Oppr. bruk 


Plantype 


Brygge. Midtgang. Sval mot elven* 


Hovedmél 


1 6 :: 30 


Etasjer Jf-£- + undere tg* 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Gråstein, pæler. 
Tømmer, stående panel 

Saltak, halwalm, skifer 
Liten hellings vinkel * 


Kjeller Under hele bryggen. 
Grunnmur ca. 1 5 ni lengde , 
vestre del. Resten pæler. 



Eksteriør Gatefasade med oppr. preg. Smårutede midthengslede 
vinduer. 1 800- talls vinduer også på langsiden. 
Elvesiden har åpen flatbrygge, underetasje i pæle- 

interiør høyde . 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 1 865 • 

Påbygget en etasje på 1800-tallet. 
1910 Innredning av 11 vandmaa le r verksted" i kjelleren. 
1967 2 w.c. innredet i 1 .etg. 

- 



Tegninger, oppmålinger 

1910 Utsnitt av plan og snitt, BA 
19^0 Plan 1:250 E. Gjone, NTH. 
1960 Fasader. T. Suul f NTH. 



BranntakS tell 1766 beskriver Ønskelige forandringer 

en dobbelbryfige under ett tak, eid i Flatbryggen bør for 
av Lysholm og Thajsen. To eiere bindes med naboene. 

også i 1777 og 1787. I 1807 er __ 

Chr. Lorck ene-eier, og målene stem-*. . . ^ . , 

* CJmgivelser posxtive. 

mer med dagens. 



Meget lite forandret siden opp- 
førelsen, bortsett fra påbygging 
av en etasje. En av de største bry{J,*-A ntikva 
ger i rekken, bevaringsverdig sær 
lig som del av miljøet. 



Et fotografi fra 1 86oårene viser 
brygga up a neit og tilsynelatende 
nyoppfort. Et tidligere foto (slut 
ten av 1 850-årene) viser en mye 
lavere dobbeltbryj ge på tomta 

2C7.76«D»N. 



Vedlikeholdsttistand 

risk tilstand 
^rk i tekt ur vurdering 
Miljøvurdering 



Priori+ering 



B 

A 

B 

A 

B 



Dato 5.9*72. 
Sign LR 



Gate Kjøpmanns ga ten nr - 27 


Eldre bilder 

Bypro spekt er fra begynnelsen 
av 1800-tallet, 


Foto 19^0 E.Gjone, NTH, 



Litteratur ¥. Støren: Bryggene i Trondheim 



M 



Kilder Branntakster 1 766- 1807 

1766- tir. Cancellie-Raad Henrick Lysholms og Hr. Cancellie- 
Raad Simon Tkajsens halve brygge under et Tag 
gang paa søndre og nordre siide 

Tidligere bygning D obbe Itbrygge . 

Ilbrevet ca . 1 8 00 . 

Kultur-, personalhistorie Sannsynligvis bygget av Chr. Lorck, som 
bodde vis-a-vis i Kjøpmannsgaten 20. 



Reguleringsplan 604 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



Plan 1,etg. 1 9^0 1:250 E.Gjone. 





110 ■ 53 



I M l 1 11 LL) 



mm 



n° -31 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kjøpmannsgata » 29 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

JOOfJOO Area» tomt 926 m * bygninger m J inkl. nr. 2? 

Fiskematbedrift , smaindustrikontor , lager, kontor, tomt. 


Oppført 


1 ROD Udllast senest 


omkring 


KJtNt 

olSie Dfann 


1 681 Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Christian A. Lor ok 


Oppr. bruk 


Plantype 


Side/midtgangsbrygge, ingen boder på loftet 


Hovedmål 


13,5 x 30 m. 


Etasjer 3 it 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Svalsvegg (kledd bind. verk) 
mot elv og sor(l.etg) Tommer 
Sperretak (m. 2 takåser) 
halvvalm mot gata, alu-platei 


Kjeller 



Eksteriør 



Interiør 



vinduen i 3. og W etg. ISlvefasaden bærer preg av mer 
tilfeldige fasade end r ing er- Flat brygga er innkledd. 
Stor takhoyde. 1 . etg mest forandret men opprinnelig 
plan kan lett leses. I 2. og 3* etg. er de aller fleste 
innvendige lafteveggene helt eller delvis ^bevart og 1 
oppr. plan går tydelig fram. Vinnene på loftet er bevart 



Ombygging 

1936 
197? 



Flatbrygga innkledd, vinduer skiftet i nedre etasjer . 
Ominnredninger i 2. etg. 

Nye vinduer i 1 • etg mot gate og elv. Ny taktekking. 
Under eller rett etter krigen ble det tatt ut vindus - 
åpninger på nord vegg en i 2. etgo 



Tegninger, oppmalinger 

Udaterte planer alle etasjer. BA. 
19^3 Rekonstruksjon 1. etg. 1:250 E. Gjone NTH 
19^3 Oppmåling, rekonstruksjon planer snitt 1:100 
1960 Fasader 1:100 T. Suul NTH 
1978 Skisseplaner 1 :2?0 Diplom NTH 



NTH 



I skattemanntallet for 1800 heter 
det: "VeLorek har opfort en stor 
nye Brugge som taxeres "til 600Rdl 

Denne brygga er på alle måter en 
representant for overgangen mellom 
1700- og 1800-talls byggeskikk i 
bryggene. 

Lafteteknikk, sval st ileut forming , 
svalsveggkonstruks jon , takkonstruk- 
sjon og vinnene er eksempler på 
denne overgangen 

Brygga utgjbr et meget fint innslag 
i brygger ekka^ og er meget bevar- 
ingsverdig, både inter i or- og ek- 
steriormessig. 



Ønskelige forandringer Elvefasaden 

bor settes i bedre stand, 

teknisk og arkitektonisk. 
Flatbrygga bor åpnes* 



Omgivelser Positive, men den 
nye nabo brygga mot nord 
skjemmer end el • 



(G) 



Vedfikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand A 

Arkitekturvurdering A 

Miljøvurdering A 

Prioritering A 

Gulvet i 1. etg. og fa- 
saden mot elva er dårlig 

Dato 21/9-1978 

Sign K" A- 



Gate KiSrmannsEata 


nr. 2g 


Eidre bilder Foto fra ca • lopo viser 

at også 2. etg hadde 3 
porter på elvesida* 


Foto 



Litteratur 



W. Stor en Bryggene i Trondheim, trondhjemske saml. Itfk 
W. Stor en Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
"Bryggene i Kjøpmannsgata" Diplom Ark.hist* NTH 1978 



Kilder 



Branntakstprotokoller 1 7^6 - 1867 
Skatt emannt alis protokoll er 



Tidligere bygning j 1 766 lå det en midt gangsbrygge på tomta, revet 

brent/revet etter 1 797» 



Kultur- persona»historie Eiendommen var i Lorck-familiens eie fra -1 787 til 

1899 da Trondheim kommune kjopte brygga» Lorck bodde 
i den fremdeles (delvis) bevarte gården på den andre 
siden av Kjopmannsgata* * - 



Reguleringsplan 6oh er gjeldende og 'ikke til hinder for bevaring» 
Tii hinder Iflg* reguleringsforslaget for Midtbyen (under behand- 
tor bevaring? ling) er denne brygga bevaringsverdig A og skal fredes 



Fremtidige planer 




* 1 



ii. 




ANTIKVARISK REG JSTE R FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


K j øpmanns ga t en 






Eier 1970 


R. Kjeldsberg A/S 






Takst kr, 1200 000 Areal tomt 419 m 3 . 


bygninger 




Bruk 


Lager, kontor 






Oppført 




senest 


omkring 


KJEMI ' ~ 






Siste brann 


1681 Tidligere branner 






Byggherre 


R. Kjeldsberg A/S 






Arkitekt 








Plantype 








Hovedmål 


13,5 x 31,5 




Etasjer 5 + loft 


Grunnmur 


Betong 




Kjeller 


Vegger 


Betong 






Tak 


Saltak 







Eksteriør Moderne betongfasade, brudd med tradisjonelt bygge - 
eksteriør * 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 

Eldre brygges 

1911 og 1913 planer, snitt, 
19^1 oppmåling ved E.Gjone, 
1961 rekonstruksjon av 



fasade BA 
NTH. 

1777, T. 



Suul, NTH 



Eldre brygge var sannsynligvis 
blant de eldste. Revet under 



etter krav fra tyske myndigheter. 
Nybygget oppført inntil tomte- 
grense i »,yd, hvilket gjør repara- 
sjon av nabobry ggen vanskelig. 
Hovedformen er brukbar, men høyde 
og eksteriør er skjemmende i 
brygger ekken. 



Ønskelige forandringer 

Bør males i mørkere 



Omgivelser pO si ti ve * 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



Dat0 5*9* 1972 
Sign LR 



Gate 



Eldre bilder 



Litteratur 



► - 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



nr 



Foto 




§§■ HI iiiCT iif 



u. 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



I. 




Bebyggefse 




Gate Kjøpmanns ga ten 

Betegnelse 



nr - 33 



Eier 1970 M # A • Hans ens Glassmagasin 

Takst kr. 2^0 000 Areal tomt 3^5 m 3 , bygninger 
Bruk 



nr 



tidligst 17*50 senest 1764 omkring 1 760 



ANT H T 



Siste brann 1 68 1 



Tidngere branner korreksjon: Byggeår senest 1750 



Byggherre Jus titz Raad Hveding (?) 

Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype 
Hovedmål 



Brygge. Side gang, sval på elve- og landsiden i 1 . etg. 
Midtgang i øvre etasjer. 

10,5 x 30,5 Etas i er 5i 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Tømrede boder, bindingsverk i 
sval og gang. Stående panel, 
Saltak, halwalm, tegl. 
Liten hellingsvinkel . 



Kjeller 



Eksteriør 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Tiltalende fasade, modernisert. Eldre preg i øvre 
etasjer, butikkfasade i 1. etasje. Flatbryggen innkledd, 
nye vinduer i 1. og 2. etasje mot elven. 

©rt . 



Opplysninger 
tvilsomme 



Ombygging 

1880 Påbygget i høyden, 8 alen (5 m). Skillet markert i 

fasadenes panel 
1970 Modernisering av 1. og 2 etasje* Åpent butikklokale , 

kontor og lager i 2. etasje. 



Tegninger, oppmalinger 

19^0 Plan 1:250 E.Gjone, 
1960 Fasader T.Suul, NTH. 
1970 Planer, snitt, fasade 



NTH. 

(Også rekonstruksj 
BA 



1777) 



Vises på havnemes ter Møllers pros- 
pekt 1764, men ikke på bykart ca 
U750. Branntaksten 1 766 oppgir 
Hveding som eier, og formodentlig 
også byggherre. 



Påbygget i høyden og modernisert. 
De to nederste etasjer bryter 
kraftig med tradisjonell brygge- 
form, men er ellers pietetsfullt 
gjort. Bevaringsverdig, særlig som 
del av en sammenhengende rekke. 



Ønskelige forandringer 

Flatbryggen burde åpnes 
og tilknyttes naboer. 



Omgivelser positive, men 

nr. 31 er uheldig. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdenng 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 
C 
B 
A 

B 



(B) 



*Elvesiden dårlig 



Dato 5.9.1972 
Sign LR 



Gate 



Kjøpmannsgater! 



nr, aa 



Eldre bilder 

Havnemester Rolf Møllere 
prospekt 1 764. 

En rekke prospekter fra begyn- 
nelsen av 1800-tallet. 



Foto 



19^0 E.Gjone, NTH, 



Litteratur 



W. Støren; Bryggene i Trondheim 



al0er Branntakster 1 766-180? 

1766 -Frue af g. Justitz-Raad Hvedings heele brygge - nederst 

een bred gang wed sliden og hr& boede, svahle til Elwen- . 



Tidligere bygning 

brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan &Ql± 
Til hinder 

for bevaring? nei . 
Fremtidige planer 



Plan 1. etasje 19^0 1:250 E.Gjone. 




1 10^4 \10-TA 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 


R i a ti m ^ nr) r "b f* ra nr. ^ 

i y L l aj jli meil iiiQ c. i-' ^ a _s 




Betegnelse 






Eier 1970 


M, A, Hansens Glasmagasin 




Takst kr. 


Lt^O 00° Areal tomt 5^8 ***** bygninger 


nrr 


Bruk 


1. etasje lager, 2. og 3* etas j 




Oppfort 


1 ank tidligst senest 


omkring 


KJENT 


AMTtTT 


Siste brann 


Tidligere branner 




RunnhprfP 


H -F -Klingenberg 


Oppr, bruk 


Arkitekt 






Piantype 


Brygge , Hall type f stolper. 




Hovedmål 


16 x 32 


Etasjer i? T LiiitL^x uti o j t? * 


Grunnmur 


Pusset tegl, pæler 


Kjeller under hele bryggen. 


Vegger 


Bindingsverk, liggende panel. 




Tak 


Sal tak, halwalm, plater. 






Nesten flatt tak. 




Eksterier 


Nyere panel og vinduer i 3 nedre etasjer. 




Opprinnelig preg mot elven, men nye vinduer og bal- 




konger i 2. og 3. etasje* 




Interiør 






Gårdsplass, 






Uthus 






Ombygging 






1967 


Innrednings arb eider i 1. etasje: spiserora, garderobe, 



pakker om m. ra. Kontor i 2. etasje* 
1969 Innredning av kontor og " shovroom" i 3. etasje* 



Fas ade endr i ng . 



Tegninger, oppmålinger 

1903 Originaltegninger ( planer, snitt, fasade. BA. 
19^0 Plan 1(250 E.Gjone, NTH. 
1960 Fasade. T.Suul, NTH. 



Den nyeste av trebryggene, mer be- 
slektet med Fjordgatens brygger. 
Sterkt forandret i senere tid, men 
forholdsvis pietetsfullt* Bevarings- 
verdig som en del av miljøet* 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser positive , 




Vedlikeholdstifstand ^ 
Antikvarisk tilstand Q 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering B 



Dato 5*9*1 972 
Sign LR 



Gate 



K j øpmannsgat en 



nr 35 



II 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j ø pmann s ga t en 

Betegnelse 



nr. 37 



Eier 1970 A/S Forretningsbanken 

Takst kr 250 000 Areal tomt 501 m> bygninger 

Bruk Lager, kontor 



m 



Oppført 



K Jt NT 



Siste brann 



1681 



tidligst -f senest 1 87Q 

Tidligere branner 



omkring (1 Rnn ) ne i 



Byggherre Gerhard Hoe 

Arkitekt 



Oppr. bruk 



piantype Brygge . Midtgang i alle etasjer. Flatbrygge. 



Hovedmål 15 X 33 



Etasjer k± + undere tg. 



Grunnmur Stein, pæler 

Vegger Tømmer, stående panel mot 

elven, liggende mot gaten. 
Tak Sal tak, halwalm. , tegl. 

Liten hellingsvinkel . 



Kjeder 



Eksterior Elvesiden har mest opprinnelig preg. Stående panel, 

empirevinduer og omramming. Gatesiden har nyere panel 
og vinduer. Gode porter. 

Interiør 



Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 1865, 1870 

Påbygget i høyden, svalen innkledd, og rom innredet 
under svalen Tør 1900. 

1963 Kontorer innredet i 2. etg. 



Tegninger, oppmalinger 

19^0 Plan 1:250 E. Gjone NTH 

1960 Fasader. T. Suul. NTH 

1971 Planer, snitt, elvefasade. BA. 



1766 branntaksert som - Hr.Cancel-| ønske,i ^ forandringer 
lie-Raad Henrich Lysholms heele 
Brygge, er anrettet for Z de at 
bruge, dog under et tag - - er 
3 eie Etager høyde, neederst 2 tie 
Ganger paa siiderne - 
Målene i 1807 stemmer med de nå- 
værende . 



En av de største bryggene, av van- 
lig type. Påbygget og forandret 
siden oppførelsen. Bevaringsverdig, Miljøvurdering 
særlig som del av en sammenhengenqe 
rekke . 



På et fotografi, antakelig fra 
1 860-årene, sees brygga upanelt 
og tilsynelatende nyoppfbrt- 

20.7-76 D.N. ' 



Omgivelser positive, men bil- 
huset er for dominerende. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdenng 



Prioritering 



B 
B 
B 

A 
B 



Dato 5.9.72 
Sign LR 



Gate Kjøpmann sga ten 



nr. 



37 



Eldre bilder 

Byprospekter ca, 1800-1830 



Foto 



Ca. 19^0 B. Gjone, NTH 



1- .. 



Litteratur 

W. Støren: Bryggene i Trondheim. 
Professor E, Gjones notater, NTH* 
Særkursoppgave, NTH 1970 



Kilder Branntakster 1766 - 1807 



Tidligere bygning Cancellie Raad Lysholms dobbel t brygge . 
/revet før 1 8 0 0 * 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 60h 
Til hinder 

for bevaring? ne i 



Fremtidige planer 



Plan 1. etg* 19**0 1 :250. E. Gjone* 




1 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kiøpmannsgaten nr* kl 
Betegnelse Bilhuset 


Tidligere 39i^i,^3»^5 


Eier 1970 Ola Br Ull m,fl. 

Takst kr 4. 80CP 00 Areal tomt 1 99 jm= bygninger 

Bruk Parkeringshus 


m ? 


Oppført 1 q^o tidligst senest omkring 


KJEHT ' 

oibtt urdnn Muligere Dran ner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 5 


r ■ ■ ir -i r— ■ r>t lir T ^ 

brunnmur Betong 

Vegger Betong, stålplater 


j\ jei 1 er 


Tak 




Eksteriør 




Intarinr 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




Tegninger, oppmålinger 

De tidligere brygger oppmålt 1960 av T.Suul, NTH* 
Rekonstruerte fasader 1777 av TVSuul 1 96 1 , NTH, 
Planer 1 :250 E.Gjone 1 9^0, NTH. 


De tidligere brygger revet, nr, h2 
allerede før krigen. Bilhuset 
oppført i to etapper etter 1959 


Ønskelige forandringer 

Ensartet fasade over k 
brygger er lite ønskelig* 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark f tek tur vurdering 
Miljøvurdering 


■ 


Prioritering 




Dato 5.9, 1972 

sign LR 



Gate 



Kjøpmannsgaten 



rn. 



Eldre bilder 

Prospekter omkring 1800 



Foto 



E.Gjone ca 1940, NTH. 



Litteratur 

V. Støren: Bryggene i Trondheim. 
Professor Erling Gjones notater, NTH 



Kilder y . 

Branntakster 1766 - 180? 



Tidligere bygning 
bren t/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



Planer av eldre, brygger 19^0, 1:250 E.Gjone 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

opmanns ga ta 



korrigert 



Bebyggelse 



Gate 
Betegnelse 



nr. 



51 



Eier 1970 og 1978 Joh. Brobakke & sonn A/S 

Takst kr. 220 Dot > Areal tomt 522 bygninger m ? 

Bruk ca . 3A lager, forovrig kontor og en liten butikk 



Oppført 



i 



£23 



tidligst 



senest 



omkring 



Siste brann 1 91 7 ( lit en Jlidllgere branner 1 681 



ANTATT 



Byggherre 
Arkitekt 



konsulc Einar Gram 



Oppr. bruk 



Plantype 
Hovedmål 



Midt gang sbrygge med t omrede bodqr i de to nederste etasjer 
Stort rom mot elva i 1 • og 2. etg. 

1^,5 X 3^ m. - Etasjer 



+ u 



Grunnmur 
Vegger 

i 

Tak- 

9 



Stein, delvis rep. med betong. 
Alle ytterveggene er tomret. 
Liggenda panel mot gata* 
Sperretak m. sekundære 
salt ak, halvvalm, eternit. 



åser • 



Kjeuer Under hele brygga, 
stopt gulv, meget kraftige 
stolper. 



Eksteriør Elvefasaden har mest opprinnelig utseende, men ikke opp- 
, rinnelig. Seir-* og gatefasaden er preget av for mange og 
for -store vindus åpninger •' 

interier Innvendige skillevegger fjernet og gulv endret i 1. etg. 
I 2. etg. er bodveggene mot sor for det meste i behold, 
panelt og innredet til kontor* I de civre etasjene er det 
avpanelt endel rom, men disse er nå bare brukt til lager. 



Ombygging 

1 903 
191 

195 
197? 



Kjeller utgravd. 

Stall innredet i 1. etg. 

Reparasjon av gulv i 1. etg. 

Forretninger innredet i 1 . etg. Mindre kontor i 2. 
Vinduer utskiftet i samme forbindelse 



etg 



Tegninger, oppmålinger 



1903 
1913 

19V3 
1 960 
1978 



Plan og tver snitt av kjeller BA. 
Plan og snitt av stall i li etg. 
Rekonstruksjon av 1. etg. 1:250 
Fasade mot gate og elv. 1:100 T 
Skisseplaner 1 .-4. etg + U. 1 



o r* Oi 



BA-b 

E. Gjone NTH 

Suul NTH 
Diplom NTH 



Konsul Einar Gram overtok eiendommen 
i 1852 etter Jacob S. Gram. De drev 
med trelast og i beg. av 1850-årene 
var det meget gode konjunkturer for 
tr ela sthandel • 

I branntakstene nevnes brygga som i 
"utgaaet" 23/6-1853 mens det 12/12 
samme år nevnes "nybygd Pakhus" til- 
hørende Einar Gram. 

Nr. 51 er helt typisk for 1850-talls- 
bryggene. Den har boder kun i de to 
nederste etasjene, ingen svaler, men 
åpne rom ut mot elva. 



Ønskelige forandringer Bedre ved- 
likehold på elvesida, flat 
brygga kan åpnes og til- 
knyttes nabobrygga. 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikehotdstilstand £ (q )* 

Antikvarisk tilstand B ( CJ 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 



Prjori*ering 



B 



1 j 

(1. etg. og elvesiden dårlig 



Dato 21/9-1978 

Sign K. A* 



Gate KiSDmannseata nr 51 


Eldre bilder Foto ca > \QJQ vlser 

brygga ^aten panel 2.-J+. 
etg» på elvesida. 


Foto 



Liueratur^ # storen: Bryggene i Trondheim, trondhjemsk saml» 1 96*+ 
W. Stor en: Bryggene og de trondhjemsk handelshus 1975 
"Bryggene i Kjøpmannsgata" Diplom Ark.hist. NTH 1978 



Kilder 



Branntaksprotokoller 1 766 - 1 867 
emannt all s pr ot okoll er 



Tidligere bygning Tomta var for 1 8^3 bebygd med en midtgangsbrygge» 
Det er vanskelig å si. noe sikkert om denne brygga» 

Kultur-, personalhistorie Tilhorte Hans Hagerup til 1 753 » G. Horneman 1 75^ 

67, Collin 1767 -1807, Fr* N. Knudtzon 1 807 - 17-? og 

gramfamilien -1827-67-t Mange eiere for nåv« overtok ft i 
T9H-Q. Eiendommen har sannsynligvis fulgt med "Gramgar 

j __id£aa!i:- s^aeriL lenge_f__ ! ^ 



Reguiering S pian6o^ , ikke til hinder f or" bevaring • 
Til hinder I reg.forslag for "Midtbyen er brygga klassifis> rt som 
for bevaring? bevaringsverdig klasse B» 



Fremtidige planer Kontinuerlig oppussing pågår (kr. 100.000 pr* år#) 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Byggherre TIT • 53 5 Otto Be^er 

i nr» 55 • Hans Ar ent z 


Oppr, bruk 


piantype Dobbelt brygge bestående av to enkeltstående brygger hver 
med sldegang på sor sida 1 alle etasjer* 

Hovedmål 9>5x35m. + 9 X 35 m* Etasjer 3£ 


Grunnmur Pæler, stein - rep» med betoni 
vegger Tommer og stolpeverk, stående 

panel (rustne plater mot s3r) 
Tak Astak nr* 53, sperretak nr. 55 

saltak, tekt med tegl 


; Kje Iler 



korrigert 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmannsgata 

Betegnelse 



nr- 



53/5? 



Eier 1970 0 g 1978 Fridtjof Walseth a/S 

Takst kr. 30O 000 Areal tomt J^O" 1 ' bygninger 

Bruk Butikk i 1 . etasje, for ovr ig lager 

nr. 53 tygd 1 767 7T 
nr . 55 bygd 1 839 9 



Oppført 

Siste brann 1 681 



senest 



omkring 



a» Fil C Aå E T 



Tidligere branner 



Eksteriør 



Interiør 



Butikkfasaden bryter sterkt, inntrykket av dobbeltbrygge 
utviskes* Forovrig en* f in fasade til denne sammenbygde 
dobbelt brygga. Midthengslede vinduer i nr* 55 • 
1* etg. fullstendig ombygd med gipsplater på alle flater 
Alle opprinnelige skillevegger fjernet i nr. 53, de fleste 
beholdt i nr* 55» Sval m. tiler bevart, i nr* 53, 3* et ga 
Vinne ut mot elva i nr. 53 er . sannsynligvis opprinnelig. 



Ombygging 

19^7 
1965 



Sammenslått til ett matrikkelnummer . Varmerom innredet 
i 1 • etg. 

Forretning innredet i 1. etg., kontorer i 2- etg. Om- 
fattende modernisering, gatefasade uendret over 1. etg. 



Tegninger, oppmålinger 

19.04 Plan, snitt, fasade. BA. 
Innredning st egning er * BA. 

Tegninger til innredning av forretning. BA. 




Plan 1 
Fasader 



etg. rekonstruksjon. 1:250 E. Gjone NTH 
1 :T00 T. Suul NTH . 



1 978 Skisseplaner alle fitagja-r 1 :250 Diplom JJT i I 



Eldre dobbeltbrygge revet 1 766-67 
Tomta til nr. 55 sto ubebygd helt 
fram til 1839. Ny brygge takseres 
13/7-1839- I branntakstprotokollen 
for 1837, s. 227b nr. 117 heter det 
Kjobmand Hans Ar ent z 9 Brygge, 55 
ålen lang, 1*f Alen bred* 3 Etager, 
5 fag Vinduer, Tomret, Stentekt, 
18 Boder, takseres til 1 800 spd. 

Meget sjelden brygg et ype, interes- 
sant eksempel på sammenbygging av 
brygger. Ovre etasjer har utseende 
fra 1800-tallet i behold med endel 
opprinnelig vinduer. Meget fint 
innslag i bryggerekka. 



Ønskelige forandringer Dårlig 

skilt og skrift. 
Flatbryggene bor åpnes 
og tilknyttes naboene. 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand B 
Arkttekturvurdering 
Miljøvurdering A 

Prioritering A 



Dato 25/ 9-1 978 
Sign K.A . 



Ga,e K.iopmannsgata 


nr 53/55 


Eidre bilder B yprospekt Pousette fra 


m—r 

Foto 


ca. 1810» 





Litteratur w. Storen Bryggene I Trondheim Trondhj* saml* 1965 
W. Storen Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
Bryggene i Kjopmannsgata Diplom "Ark.hist* NTH 1978 



Kilder 



Branntakstprotokoller 1 766 
Skattemanntall slis ter 



1867 
1807 



Tidligere bygning Dobbelt brygge av vanlig type (branntakst 1 766 ) 

Ærørt/revet 1 766 - 67 



Kultur- personalhistorie Bryggene på denne eiendommen har hatt forskjellige 
eiere fram til 1893 da L. H. Wilhelmsen kjopte bryggene* 



Reguleringsplan TIT * 60^ er gjeldende, ikke til hinder for bevaring. 

I folge r eg «forslag for Midtbyen (under behandling) skal 
denne brygga fredes* 



Fremtidige planer Nei* 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten nr + 57 

Betegnelse 

Eieri970 Brobakke, Finn (1978: Rieber &Co.) 

Takst kr. 1 80 000 Areal tomt 446 m 3 . bygninger nr 

Bruk Lager, kontor 

Oppført V / lfl V * ~ tidligst 1681 senest f 1766 H 7 ikring (1700 ) 

Siste brann 1 68 1 Tidligere branner 



Byggherre Hans Homeman ? °pp r bruk 

Arkitekt 



Plantype 


Brygge. Midtgang, sval på elve- og landside. 


KoveSmåt 


12 x 35 


Etasjer 


Grunnmur 


Stein, betong mot gaten. 


Kjeller 


Vegger 


Tømmer og s tawerk, stående 






panel på gatesiden* 




Tak 


Saltak, tegl. Halwalm på 






gatesiden. 




Eksteriør 


Stående supanel på langsidene 


. Gatesiden med opprinnelig 




eksteriør, men nyere vinduer. 


Vakre porter med beslag. 




Elvesiden har eldre vinduer, 


og dekorerte svals tiler. 


Interiør 





Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1927 Innredning av kontor i 2. etasje, ny trapp. 
Vinduene antagelig skiftet samtidig. 



Tegninger, oppmålinger 

1926 Plan 2. etasje, snitt og fasade med endringsforslag. BA 
19^0 Plan 1. etasje 1:250 E.Gjone, NTH. 
1943 Fullstendig oppmåling. NTH. 
1 96O Fasader, T. Suul, NTH. 



Sannsynligvis blant de eldste av 
bryggene, kanskje fra rett etter 
brannen i 1 68 1 . Meget lite for- 
andret siden oppførelsen. 
Panelet på langsidene er meget 
sjeldent idag. Hovedform og detalj 
av høy kvalitet, men vinduene 
skjemmer. 

Meget bevaringsverdig, og viktig 
ledd i bryggerekken. 

*Verdi ^00 riksdaler iflg. skatt emannt 
så tidlig som 17^+1 • 1 AO nevnes dennje 
rf Hornemans eiendom 1 ' uten bryggetakst 

Tilsv. bryggetakst er finnes imidlertid 
heller ikke for ane re by«iendommer i 
17^0, så Horneman i ar neppe kjopt 
brygga. Det er da imidlertid merkeli(g Dato 
at ikke nybygg nevres i 1 7^1 -mannt • Sian 
. I Kj4 9 



Ønskelige forandringer 

Flatbryggen åpnes og til- 
knyttes naboene . 



Omgivelser positive . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 



' Prioritering 



( 



c 

A) 
A 

A 



B 



5.9. 1972 

LR 



Gate 



Kjøpmanns gat en 



Eldre bilder 

Byprospekter va 18OO. 



nr 



Foto 



57 



før 1900, Trondheim bys 
historie III s. 561. 



HP^fftøren: Bryggene i Trondheim* 
Særkurs arki tekthis torie , NTH 1970. 



Kilder Branntakster 1766 - 1807. 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 1 708 Uhrwalt og Niels Christensen. 

1766 Etatsråd Henrik Horneraann, 

1777 Henrik Meincke. 
1807 Grosserer Meincke. 

Reguleringsplan 6ok 
Til hinder 

for bevaring? nei • 

Fremtidige planer 



Plan 1. etasje 19*1-0 1:250 E.Gjone. 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j øpmanns ga ten 

Betegnelse 



nr. 



59 



Eier ig70 Behrens og Kahrs A/S 

Takst kr. 200 000 Areal tomt 60k m ? . bygninger 

Lager, kontor 



nr 



Bruk 



Oppfort 



tidligst 1681 senest ^ , omkring 1700 



KJENT 



Siste brann 1912 



Tidligere branner 1681 



AN1MT 



Byggherre 
Arkitekt 


Johan Mølmann 


og Brix 1 enke 


Oppr. bruk 




Plantype 


Dobbeltbrygge . 


2 sideganger 


, dobbeltboder 


i midten. 




I øvre etasje 


2 midtganger. 


Sval på begge 


sider. 


Hovedmål 


15 x 36 




Etasjer 3 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Betong, pæler. 
Tømmer og bindingsverk, 
liggende panel. Delvis mur. 
Saltak, papp. 



Kjeller 



Eksteriør Helt modernisert. Nye vinduer, nyere panel. 



Interior 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1905 
1912 

1937 



1967 



Påbygget til 5 etasjiarmed flatt tak. (oppr. 3 etg.) 
Reparasjon etter brann. Nytt tak over 3 etasjer, 
omtrent som opprinnelig. 

Utgravning i 1. etasje. Støpte dekker og pillarer. 
Full utnyttelse av 1. etasje. (Tidligere meget lav tak- 
bøyde mot gaten). 
Innredning av W.C. i 1. etasje. 



Tegninger, 
1905 
1912 

1937 
19^0 
1960 



oppmålinger 

Plan og snitt før og etter påbygging. 
Plan 2. etasje og snitt. BA. 
Plan 1. etasje, 2 snitt, fasade. BA. 
Plan 1. etasje 1:250 (rekonstruksjon) 
Fasader T.Suul, NTH. 



BA. 



E.Gjone, NTH. 



Sannsynligvis meget gammel. 
Dobbeltbrygge gjennom 1700-årene. 
Sjelden type, planlagt og opført 
for to brukere under ett tak. 
Svært forandret ved ombygging og 
brannskade . Bevaringsverdig, 
særlig som del av en sammenhengende 
rekke. 



Ønskelige forandringer 

Flatbryggen åpnes og til 
knyttes naboene. 



Omgivelser positive> men 

betongbryggen nr. 61 er 
noe for høy. 



Vedlikeholdstilstand 


B 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitekturvurdering 


B 


Miljøvurdering 


B 


Priori'ering 


B 



(c) 



Dato 5.9.1972 
Sign LR 



Gate 

K j øpmanns^aten 


59 


Eldre bilder 


Foto -FftT» 1 OOO Tr n ty H H ** -i m 


Byprospekter fra begynnelsen 

w MT AT Frf 


Vi H <z -tck-ni a TTT <=i 1 

li- J- O IjUI J.P _l_ _I_ _L 3 . _J *J 1 • 


av 1 800- tallet. 


Litteratur 




W f Støren: Bryggene i Trondheim. 




Særkurs arkitekturhistorie f NTH 1 970 • 


Kilder Branntakster 1 766 - 1 807* 




1766 -Hr, Kammer Raad Helmer Meincke — er dobbelt Bygning 


saaleedes , nederst 2de ga 


nge en paa hver side — . 


Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur», personalhistorie Tilhørte i 1 708 


Johan Mølmann og enkefru Brix, 


Byggherrer ? 


1766 Kamm err å dl Hilmar Meincke. 




1 777 Fru agentinde Lysholm. 


1807 Grosserer Meincke. 


Reguleringsplan SOk- 




Til hinder 




for bevaring? nei • 




Fremtidige planer 



Plan 1. etasje 19^0. Rekonstruksjon, E.Gjone 1:250 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten « r 6l 1 
Betegnelse 


Eier 1970 Askim Gummivarefabrikk 

Takst kr. 1 , 20CD00 Areal tomt 359 m * bygninger 

Bruk Lager , kontor 


nr 


Oppfort 1 Q6 1 -62 tidligst senest 


omkring 


KJ E 111 

Siste brann Tidligere branner 


AHl Al T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 9 x 37 


Etasjer 5"2f 


Grunnmur Betong 

Vegger Betong 


Kjeller 


Tak 




Eksterior Moderne» I hovedform tilpasset bryggerekken, 
F latbry gge mot elven. 


Interior 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 

1900 planer og fasader av eldre brygge. BA, 

19^1 plan 1:250 E.Gjone, NTH. 

1960 oppmåling etter fot. T, Suul, NTH, 


Den tidligere trebrygge var en av 
de eldste og best bevarte. 
Revet 19^2 for å hindre spredning 
av brann. 


Ønskelige forandringer 

Flatbryggen bør tilknyttes 
naboene . 


Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekt urvurdermg 
Miljøvurdering 




Prioritering 




Dato 5.9- 1972 

Sign LR i 



Gate Kjøpmanns gat en 


nr, g-j 


E | _J _ ka. i 1 j-J A r 

bldre DHOer 


rOtO 


Byprospekter omkring 1 800. 


før 1900. Trondheim bys 




historie III s. 9'6l« 




ca 19^0 NTH. 


Litteratur 




V» Størens Bryggene i Trondheim. 




E.Gjone: Notater om bryggene. NTH. 


Kilder 




Branntakster 1?66 - 180? 




Tidligere bygning Brygge &fétO [7^ 




brent/revet etter ordre fra tyske myndigheter* 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 604 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 






BRENT/ HSDRCTCT w 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Be bygg ol Sft 



Gate Kj øpraann s ga t en 

Betegnelse 



nr. 



63 



Eier 1970 Mathisen, Sigvart. 

Takst kr. 1 30 000 Areal tomt 485 m * bygninger 

Bruk Kontor , lager . 



nr 



Oppført 



tidligst 



K Jf NT 



senest 1 766 omkring 1 ?65 



ANT Al I 



Siste brann 1681 Tidligere branner 



Byggherre E4na%^FÆ d Iienrik Hornemann 

Arkitekt 



Oppr< bruk 



Plantype 
Hovedmål 



Brygge. Midtgang, sval i to 

sval på landsiden, 

11,5 x 38,5 



tasjer på elvesiden, og 

Etasjer 3^ 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Stein, pæler. 

Tømmer og st avverk. Tømmer- 
manns panel på gatesiden. 
Saltak, tegl og bølgeblikk. 



Kjeller 



Eksteriør 



med åpne svaler og tømmervegg, Utsveifede 
tiler. Gatesiden har smårutede vinduer, vakre porter 
med smi jernsbeslag. Stående supanel på langsidene . 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uihus 



Ombygging 

1953 Ny trapp til 2, etasje, 
1 96O Kontor innredet i 1 . e 
W.G. innredet. 



ny dør fra gaten 
je, nytt vindu. 



Tegninger, oppmålinger 

1936 planer og snitt. NTH 
19^0 plan 1. etasje 1:250 E.Gjone, NTH 
1953 planer 1. og 2* etas je, gatefasade. BA 
1960 tegninger til ombygging. BA 
1960 fa s ad e r . T , Suul, NTH . 



Ønskelige forandringer 

Oppført rett før 1 766 , iflg, brann -I Flatbryggen bør tilknytte 



takst , 

Meget lite forandret siden opp- 
førelsen, Endel mindre endringer 
etter krigen. Særlig elvesiden 
virker svært alderdommelig, men 
trenger bedre vedlikehold. Bryggen 
er f redningsverdig. Meget viktig 
som ledd i en sammenhengende 
bry ggerekke . 



naboene . 



Omgivelser po si tive , men 

betongbryggen i sør er 
for høy. 



VedNkeholdst Ustand 
Antikvarisk tilstand 
A rk i tekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
B 
A 
A 

A 



(C) 



Dato 3.9.1972 
Sign LR 



Gate 



Kjøpmannsgater! 



nr. 



Eldre bilder 

Byprospekter ± begynnelsen av 
1 800-årene * 



63 



Folo 



før 1900, Trondheim bys 
historie, III s. 56 1 



Litteratur 

W, Støren: Bryggene i Trondheim 

S ær kur s oppga ve f NTH 1970. 



Kilder Branntakster 1 766 - 1807 
1766 -Hr* Etatz Raad Henric Hornemans heele Brygge, er ny- 
elig bygt, til fundament fra Landet et Steen Kar, der- 
næst needs lågne stolper, og paa den Fladhxiggen puder 



Tidligere bygning 
JtrøtWrevet ca 1 7^5 



med Lange træe til udlæggere, på hwilke 
strøe tømmer, og derpaa er sadt Bryg-Bygnin^ 



en 



Kultur-, personafhistorie Etatsråd Hornemann bodde i nåværende Kjøp- 
m anns gt- 50. Fra 1777 tilhørte bryggen fru agentinde Catharint 
Lysholm, f. Meincke. Hun eide Kjøpmannsgt. 12, flere brygger 
og landsteder. 



Reguleringsplan 6 0 4 Nåværende byggelinjer beholdt 

TM hinder 

for bevaring? Nei * 



Fremtidige planer 




lill. W 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



korrigert 




Bebyggelse 



Gate K j opmannsgata 

Betegnelse 



nr. 



63 



E»er 1970 og 1978 fru Lilly Elise Mathisen 

Takst kr. 130000 Areal temt ^"85 m* bygninger m* 

Bruk Hele brygga brukes for tida som lager 



Oppfert 



1 — 

1756 



tidligst 



senest 



omkring 



Siste brenn 



"1681 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



rådmann Hans Hor nemann 



Op pr. bruk 



Plan type 
Hovedmål 



Midtgangsbrygge med boder i alle, etasjer, tomrede T1 svaler 
i 1* etg- vanlig sval (m. stolper og tiler) mot elva i 2.eb 

1 1 ,5 x 38,5 m. 



Etasjer 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



stein, pæler 

Svalskonstruks jon i 2. etg< 
§lva, for ovr i g tommer. 
Astak. Saltak tekt med tegl 
oe: bølgeblikk. 



Kjeller nei 



«am 



Eksteriør Elvesida har åpne svaler og tommervegg. Utsveifede tiler i 
svalen» Gatesida har smårutede vinduer og vakre, opprinne- 
lige porter med smi jernsbeslag. Delvis stående supanel på 

interiør Deler av innvendige tvervegger er fjernet, men veggene 

langs midtgangen er fullt ut bevart slik at oppr. plan går 
tydelig fram. Mange porter og påmaling av bodnummer bevart 
Begge vinnene godt bevart. Meget bevaringsverdig inter lo rt 



Ombygging 

1953 
1960 



Ny trapp til 2. etg. og ny dor fra gata. 

Kontor innredet i 1. etg., nytt vindu. WC innredet. 

Svalene i 1 .etg. er gjentomret, sannsynligvis gjort en 
gang på 1800-tallet. 



le 



— 

Tegninger, oppmålinger 

1953 planer 1. og 2« etg* og gatefasade. BA. 
1960 Tegninger til ombygging. BA. 

Planer og snitt, oppmåling 1:100, Lier og Horntvedt NTH 
Rekonstruksjon I» etg. 1:250 E. Gjone NTH 



1936 
1 9^3 

1^78 



Fasader 1 : 1 000_ T . Suul NTH _____ 
Skisseplaner alle etasjer 1 ; ?5 Q Pipl om MM. 



Nevnes i branntaksten for 1766 som 
"nyelig b^gt" . 
I skattemanntallet for 1757 heter deb 
rT Hr. Raadmand Horneman ladet nedrive 
den gamle Brugge som stod for 300M1, 
og igien opsadt En Nye heel Brugge, 
som Taxeres for ^00 Rdl. 

Denne brygga 
bevarte 1 700- 
dringene som 
for helheten 
bakefore (ta 
henge på pias 
henge på pias 
ningsdeler J 
Endel forhold 
ene 11 i 1 . etg 
re. Kan være 



ønskelige forandringer Flat brygga 

bor tilknyttes naboene. 
Vinduer på gatesida (1 . og 
2. etg. mot sor} bor skiftes 



Omgivelser 

Positive, men nabo brygga 
mot sor er for hoy. 



er den absolutt best 
talls brygga. De foran- 
er gjort gjor dels lite 
og er dels lette å til- 
av panel i 1 . etg. , 
s gateporten i 1. etg., 
s andre porter og byg- 



omkr. de tcJmrede Tf sval 
bor undersokes nærme- 
kommet til seinere. 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand A 

Arkiteklurvurdering A 

Miljøvurdering A 

Prioritering A 



Dato 26/9-1978 
Sign K. A. 



Gate Kjøpmannsgata 


nr. 63 


Eldre bilder Byprospekt beg • av 1800- 
tallet, Pousette m.fl. 
Foto fra Bakke bru omkr. 
årh .skift et. TBH-3, S.J61 


Foto 


utteratur W. Storen Bryggene i Trondheim Trondhj «saml. 1 9&5 

W. Storen Bryggene de trondh jerns ke handelshus 1975 
Bryggene i Kjøpmannsgata Diplom Ark. hist. NTH 1978 


Kilder Branntakstprot okoller 1 766 - 1 867 

Skattemanntallsprotokoller - 1 807 

* 

- 


Tidligere bygnirwj Brygge 
KSK/revet 1 75^ 


• 



Kultur- personalhistorie Eiendommen tilhorte Hornemann i 1708, muligens 
også i 1681 (i tilfelle startet hornemann sbpannen her) 

- og helt fram til 1 767* Tilhorte Lysholm -1 769 til 1 807-7 
I Jens sen -.familiens' eie fra 1 826 til langt inn i dette årh. 



Reguieringspføn nr. 60^ er gjeldende, ikke til hinder for bevaring* 
Forslaget til reguleringsplan for Midtbyen (under behand- 
' : -ling forutsetter bryggerékka bevart og denne brygga fredet 



Fremtidige planer 



IL 



CD 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



korrigert. 



Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgata 

Betegnelse 



nr 



. 65 



Eier 1970 Jehrens & Kahrs A/S 1978 M. A* Hansens Glasmagasin A/S 



Takst kr. 
Bruk 



000 Areal tomt 



bygninger 



rn' 



For brannen: Fiolinmakerverksted i 2. et^, forovrig lager 



oppført 1 838 

Siste brann 1 977 



tidligst 



senest 



omkring 



Tidligere branner 



1681 



Byggherre Schreiner & co* 

Arkitekt 



*NTAIT 




Op pr. bruk 



Plantype 
Hovedmål 



Side/midt gangsbrygge med bodert alle etas jer (unt att. loftet) 
sval mot f lat brygga* 

9,5 X 39*5 m. Etasjer h loft 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Stein, pæler* Betongrampe. 
Tommer, stående panel* Bin- 
dingsverk i svalen» 
Sperretak med sekundære åser* 
Saltak tekt med tegl* 



Kjeller 



Nei 



Eksteriør 



tnterier 



De fleste vinduene i 2* etg. er ca. 70 år gamle. Ellers 
eldre vinduer, midthengslede på gatesida. Opprinnelige 
labankporter utvendig kledd med Snåle dekklSter. 
Skilleveggene mellom bodene og gang/bod er for det meste 
bevart i 1 • etg. Fullstendig fjernet i de Svre etasjene. 
Deler av interiøret er sterkt skadd etter brannen okt. 77 
Begge vinnene finnes, men er brannskadd. 



Ombygging 

1907 
1977 



Kontor innredet i 2* etg. Tak over kontor hevet samtidig? 
Brann, store skader* 



Tegninger, oppmålinger 

1907 Plan 2. etg. snitt, utsnitt av gatefasade. BA. 
1938&50Planer, snitt og fasader. BA. 

19H-3 Rekonstruksjon 1* etg. 1:250 E. Gjone NTH 

m3 Oppmaling, planer og snitt. 1:100 E. R. Sitter NTH 

1960 Fasader oppmålt i 1:100 T • Suul NTH 

1978 Oppmåling, planer, snitt & oppriss* 1:50 Fylkeskonserv 



Omgivelser 

Positive. 



ønskelige forandringer Repareres 3 

Brygga branntakseres for ste gang 6A midtre deler av 2*-*f* etg 
1839 (branntakstprot . 1837-^6, 226a ] samt taket totalfornyes, 
Brygge tilhorende Schreiner & co., ' 
tomret, 63 alen lang, 16 alen bred, 
h etasjer hoy, 8 fag vinduer, sten- 
tekt, taksert til 2930 spd* 
Årstallet 1 838 skal iflg. G jones re- 
konstruksjon være hogd inn i 1* etg. 

For nåv. brygge ble bygd, lå tomta 
ode i ca. 50 ar. jfr. Pousettes by- 
prospekt og skattemanntallsprotokol- 
ler . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
A rk i tekt urvu rde ri ng 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 
A 



Dato 28/9-78 
Sign kja 



Gate K.i opmarmssata 


nr 


Eidre bilder Diverse bilder tatt fra 
Småbergan forn* 1 860 T taILet . 
Bilde fra Bakke bru for år- 
hundreskiftet * TBH-3/561 . 


Foto 



Litteratur w# storen Bryggene i Trondheim» Trondhj. saml. 196*+ 
W» Storen Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
Bryggene i Kjopmannsgata Diplom Ark.hist. NTH 1 97- 



Kilder 



Br anntakst protokoller 1 837 - 1 867 

(For nåv. brygge ble bygd: Branntakstprot • 1 766 - 1 787 og 
skattemanntall sli st er ) 



Tidligere bygning s id e/midt g ang s brygge av vanlig 1 700-tallstype. 

b^revet 1788-91 



Kultur- personalhistorie^ Tilhorte Molmann til 1/60, fra 1761 Meine ke/Lys 

holm. Nåy. brygge ble solgt kort tid etter oppf. Var i 

Jens sen-famili ens eie fra 185^ til langt inn i dette 
århundre. 



•Reguleringsplan &ck er gjeldende, vil med fore riving av brygga. 

■ Reguleringsforslaget for Midtbyen (under behandling) vil 
- medfore fredning av nr. 65 og bevaring av brygger ekka. 



Fremtidige planer Svært uviss situasjon etter brannen. Riving eller 
kun bevaring av fasadene er aktuelt, 



II. 





» 




BRENT/HE PncvCT ' 2 //-/^? 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



korrigert 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kjopmannsgaia nr. 67 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


B. Ovre 1978 Lillebutikken A/S 

250 000 Areal tomt h^6^ 3 . bygninger rn' 

Mobelforr. (a« kontorer og ut pakning.) 


Oppfort 


1 8^7 tidligst senest 


omkring 


RJINt 

Siste brann 1 681 Tidligere branner 


AN I Al T 


Byggherre 
Arkitekt 


C. L. Schreiner s enke 


Oppr. bruk 


Plantype 


Side/midtgangsbrygge med tomrede boder bare i 1 • etasje» 


Hovedmål 


10,5 x *+0 km 


Etasjer ^* g 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Stein)pæler rep. med betong» 
Tommer, stående panel, Rupanel 
mot nord. Faspanel mot Nidelva 
Sperretak m. sekundære åser. 
Salt ak, halwalm, tegltekt. 


Kjeller Nei • 



Eksteriør 



Interiør 



landsida er sannsynligvis ogsa opprinnelig. Nyere panel - 
typer mot nord og mot Nidelva. Sprveggen er upanelt. 

Bodveggene i 1. etasje er fjernet og erstattet med stolpe 
Gipsplater mellom bjelkene i 1 • og 2. etg. Laftevegger og 
bærekonstruks jon eksponert i 1 • og 2. etg. De ovre etasj- 
ene lite endret sid^n opp fore] sen. Vinnene er fjernet. 



Ombygging 

ca. 1900 

9 

1952 

! 195^ 
1960 

1SZZ 



Tegninger, 

19^3 
1952 
1960 
1978 



Elvesida panelt, flat brygga innkledd. 

Port i 1. etg. mot gata flyttet til midtaksen. ( Gjones 
rekonstruksjon feil på dette punktet) 
Port på nordveggen. 

Kontorer og WC i 1. etg. mot nordvest innredet. Vinduer 
i nordveggen innsatt© 
Kontorer 1 2. etasje innredet. 

Butikk innredet, avdekking av konstruksjon, gipspl* 1 himl t 

oppmålinger 

Rekonstruksjon 1. etg. 1 :250 E. Gjone NTH 
-60 Diverse tegninger til endringer. BA. 
Fasadeopnmålinger 1:100 T. Suul NTH 
Skisseplaner samtlige etasjer 1:250 Diplom NTH 



I branntaksten for 1856 heter det 
at "den gjenværende Deel ogsaa om 
nogle faa Dage vil blive.... ned- 
revet • " 

3/9 1857 takseres den nye brygga 

Brygga er typisk for de yngste 
bryggetypene selv om boder også i 
2. etasje var vanlig. 



Ønskelige forandringer 

Flatbrygga bor åpnes og 
tilknyttes nabobrygga. 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering B 



Dato 27/9-78 
Sign K. Am 



Gate Kjopmannsgåta nr. by 


Eidre bilder Diverse bybilder fra 

Småbergan f.o.m. 1860-taUet 


Foto 



LitteraturV/ • Storen Bryggene i Trondheim Trondhj* saml. 1965 

W. Stor en Bryggene og de trondhjemske handelshus 1975 
Bryggene i Kjopmannsgåta Diplom Ark»hist. NTH" 1 978 



Kilder 



Branntakstprotokoller 1 856 og 1 867 • 

(For tidl. brygge: branntakster 1 766 - 1 856 samt skatte 

manntallslister 17 -1807) 



Tidligere bygning S id e/midt gang sbrygge bygd 17 ? revet 1856 

brent/ rev et 



Kultur- personalhistorie Eiendommen tilhorte Meinekefamilien fra 175*+ til 
1828 da-handelhuset Meincke stinn er & co. ble overtatt av 
- kompanjongen C. L. Schreiner hvis enke bygde nåværende 
brygge. Tilhorte Jenssenfamilien fra 1868 til 19 . 

^ . w— m i ■ ' ■ ■ — ■ ' ■ 1 m - 1 — m ■ r mn - ■ — — ■ ■ — * » ' ■ * ■ •- 

Reguleringsplan nr . 604- ér gjeldende. Forutsetter riving av nr. 6|?&67 
I reguleringsforslaget for Midtbyen funder behandling) er 
brygger ekka forutsatt bevart og nr. 67 bevaringsv. kl. B. 



Fremtidige planer Nei, driften skal fortsette som nå. Leietakeren • 
(Bj. Aune mobler A/3) har leiekontrakt for 20 år. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



— NEDREVET MM\ 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kjøpmanns gaten nr. 73 






Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


L.O. Hegstad A/S 

310 000 Areal tomt kj2 bygninger rn 1 

Forretning, kontor, lager* 






Oppfort 


tidtiqst 1681 se nest 1^© flkO 


omkring 


HJENT 

Siste brann 1681 Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 




Plantype 
Hovedmål 


Brygge. Sidegang i 1. etasje, midtgang 

Flatbrygge og sval på landsiden. 

11,5 x 38,3 Etas *' 3 


i 2, og 3. etasje, 



Grunnmur 


Betong 


Kjeller 


Vegger 


Tømrede boder. Bindingsverk 






i svalganger og passasje. 




Tak 

■■■ 


Stående panel, 






Saltak, tegl. 





Eksteriør 



Interiør 



Bryggeportene Tjernet på gatesiden. Nyere vinduer, 
småruter. Liggende panel mot elven. Blind vindu, 
Betongpæler, 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

;a I78O Påbygget i lengde og høyde ( W, Støren). 
" 1890 Ombygging. 

| 1928 Forretning i 1. etasje, kontor i 2. Nye trapper, skille- 
vegg i tegl i 2. etasje, Fasadeendring, nye større 
vinduer. 

1938-^2 Mindre innvendige endringer. 
19^7 Bjelkelag mellom 1 , og 2. etasje utbedret, 
- — 1952 - 5^ Innv e ndige endringer . 

Tegninger, oppmålinger 

1928 planer, snitt og fasader med endringsforslag. BA. 
1952 plan, snitt (utsnitt) og fasade, BA, 
19^0 plan 1 :250 E.Gjone, NTH, 



Sannsynligvis blant de eldste av 
bryggene, kanskje fra 1600-tallet 
Sterkt forandret i nyere tid, 
eksteriøret helt modernisert. 
Oppr, grunnmur og pæler er utskif* 
tet med betongkonstruksjoner. 
Bryggen har bevaringsverdi i seg 
selv, men brannen i 196? ødela 
resten av bryggerekken nord for 
Bakke bro. Den har ikke lenger 
forankring i et samlet miljø. 



tevd frprU ff&Z 



ønskelige forandringer 

Nordveggen bør paneles. 

Taket nå nords «må utbedres 



Omgivelser ødelagt ved brann 

i 1967. 



Ved likeholds tilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori* er ing 



C 

c 

B 

C 



Dato 2.9* 1972 
Sign LR 



Gate Kjøpmannsgater! nr 73 


Eldre bilder 

Diverse prospekter fra begyn- 
nelsen av 1800-tallet. 


Foto 

ca. 19^0 NTH. 



Litteratur 

W. Støren: Bryggene i Trondheim 



Særkursoppgave» NTH 1970* 



Kilder 

Branntakster 1 766 - 1807. 



Tidligere bygning 
brent /re v et 

Ku I tu r-^ pe rs on a I h i storte 

Tilhørte familien Must i en årrekke omkring 1800, sammen 
med Kjøpmaimsgaten 42. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer Branntomter© nord for nr. 73 blir antagelig lagt 
ut til parkeringshus , og den gjenstående brygge revet, 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate 


Kjdpmannsqaten. nr 89 




Betegnelse 


Havnekontoret , tidligere tollboden* 


Eier 1970 


Trondheim Havnevesen,* 




Takst kr. 


000 Areal tomt m* bygninger 


nv 


Bruk 


Kontor, 




Oppført 


1728 tidligst senest omkring 


KJENT 

Siste brann 1681 Tidligere branner 




Byggherre 


Tolletaten, forvalter Wide 


oppr. brukTollbod og forvalter^ 


Arkitekt 


Ob. ltn, Michael Sundt .Byggmest 


er Fabian Frost. bolig. 


Plantype 


4-flbyet anlegg, midtgangshus 


. Senere amputert. 


Hovedmål 


12x8 


Etasjer 1 


Grunnmur 


Pusset stein. 


Kjeller under hele. 


Vegger 


Tommer, stående panel. 




Tak 


Valmtak, tegl. 

ri 




Eksteriør 


Opprinnelig panel på tre sider, Hoveddoren opprinnelig. 




Nyere vinduer. 




Interiør 


Helt modernisert. 




Gårdsplass, 






Uthus 






Ombygging 






1729 


Sondre halvpart og midtgangen 


revet pga, naboprotester. 


1864,1866 


1935 


Innvendige forandringer. WC, 


sentra lf yr , hvelv, 




garderobe og frokostrom i kjelleren. 


1952 


Tilbygg mot ost. 




Tegninger, oppmålinger 






Originaltegninger i Riksarkivet. 




Tegninger til riving 1729. Riksarkivet. 


i 1935 


Planer, snitt detalj. BA, 




i 1952 


Planer, snitt, fasade. BA. 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser Opplast. 






vedlikehoidstifstand 8 






Antikvarisk tilstand B 






Arkitekturvurdering C 






Miljøvurdering C 






Prioritering Fredet, fi 






Dato 






Sign 



Gate Kjopmannsgaten 


nr 89 


Eldre bilder 

M.F, Dalager: Prospect av 
Indlobet til Toldboden. Gouache 
1 835. Perspektivtegninger 
1728 og 29. 


Foto 

EU, Olsen 1910. THF. 


Litteratur 

Grimelund og Wallene: Katalog 1926, 

Kr. Koren: Da byens borgere forrige gang forsvarede Bratoren - 

Artikkel 1910. 

G. Kavli: Tronderske Trepaléer. 


Kilder 

Branntakst 1766, 




Tidligere bygning Tollbod på Samme Sted 

mmw/revex 1728. Fornyet etter brann 


siden 1652. 
1681 . 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 

TiJ hinder 
for bevaring? 




Fremtidige planer 

* * 



Plan 1. etg. 1940. 1:250. E. Gjone. 



It. 





ilo-l3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kjøpmannsgater! nr. 8 
Bing-gården 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


A/ S Bygge t eknikk 

300 000 Areal tomt m * bygninger 

Kontor og bolig 


_? 

m 


Oppført 


tidligst 1 708 senest 


1 /DO omkring 


«JEKT 

Siste brann 1 708 Tidligere branner 1 68 1 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 


Opprinnelig antagelig midtgangshus med enkeltrom. 


Hovedmål 


17x9 / 19x6 + bakbygninge#tasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Stein og tegl. 

Tømmer og stående panel. 

Saltak, tegl. 


Kjeller Hvelvkj eller # Under 
hovedbygningen f antagelig 
til portrommet. 


Eksteriør 


Fullstendig fornyet eksteriør. "Nytt i gammel stil". 



Interiør 



Gårdsplass, Meget 
Uthus 



Tin brolegning i veita 



Ombygging 

1807 
1810 
etter 

182? 



Forbedret . Stor taks tf orhøyelse. 
Reparert og forbedret. 



Hovedfløyen utvidet i bredden, antagelig ved å bygge 
inn svalgangen. 
1892 Diverse forandringer. Nytt f asadeuts tyr , porten til 

Kjøpmanns gat en fjernet. 
- 196 ^ -^66 Hardh en dt "r^aureriHg" * Ny inngang fra K jøpmaimagt . 



Tegninger, oppmålinger 

1892 plan av loft og kjeller, fasader* BA. 
1925 planer, gårdsf asader * BA. 

1963-65 Oppmåling, tegninger til ombygging. BA. 



Deler av gården kan være fra før 
1750, kanskje helt tilbake til 
1708. Sterkt forandret ved flere 
ombygginger. Opprinnelig karakter 
fullstendig borte. Gården er like- 
vel en verdifull del av et godt 
bevart område, med store mulig- 
heter i fremtiden. Takket være 
istandsetting er bevaring sikret. 



Ønskelige forandringer 

Huset bør få utvendig 
trapp • Vinduene bør 
Panelet avsluttes med 







Omgivelser positive . 


Vedlikehold st i Istanet 




Antikvarisk tilstand 


D 


Arkilekturvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Prioritering 





Dato 4.5. 1972 
Sign LR 



Gate 



Kjøpmanns æaten 



nr. 



8 



Eldre bilder 

Kobberstikk av Byrne 1819 



Foto 



E» Olsen 1892, Før ombygging 

THF 



Litteratur 

Sverre Pedersen: 



Trøndersk bygningskunst omkring 1800. 
(med bilder av opprinnelig og modernisert 

utseende) 



Kilder 



Branntakster 1?66 - 1827 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie Forsk j ellige bakere har bodd i gården før 1810. 
Fra 1810 Herman Garman, senere grosserer Hans Jessen Sommer 
Tidligere kjent som Bing-gården, eier fra 1 8^1 Fredrik Bing 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? nei . 



Byggelinjer i samsvar 



med nåværende 
bebyggelse . 



Fremtidige planer 



Strøket er foreslått som bevaringsområde 





<H FØR 
(fra tvtRKE f*er>efc5i.n: 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kjøpmannsgaten nr* 10 
Betegnelse 


Eier 1970 Rossen, Odd 

Takst kr. -| tjQ 000 Areal tomt 308 ^ bygninger 

Bruk Verksted, bolig* 




Oppfort tidligst 1708 senest 1766 omkring 


•Kjent 

^STctp hf3nn /(JO T * *H I i n /■ -o hr^nn^i 1 1 O O 
Ol alt? ul g[|M i f *w* 1 1 \J liyt-Jc; U P CJ 1 1 M i » * 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Midt gangspl an 
Hovedmål 16 X 7 / 14 X 8 


Etasjer 2 


Grunnmur Pu S9 @t tegl. 

Vegger Tømmer, liggende panel, 

Tak Saltak, tegl. 


Kjeller an der hele huset 
unntatt portrommet 
C . 8,5* 


Eksteriør Sen-empire vinduer og portal, med overlys. Vellykket 
trapp. Eldre vinduer mot gården. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




0mb¥ " mg Eksteriør fra etter 1850. 
1909 Kjelleren utgravet og Ombygget. Lysgrav og ny trapp. 
1 927 Mindre innvendig© endringer. 

1964 Innkjørselen utvidet, innvendig trapp flyttet, 


Tegninger, oppmålinger 

1 909 Xjellerplan,f asadeutsnitt. BA. 
1927 Planer 1. og 2. etasje. BA, 
1 96^ Planer, snitt, fasade. BA. 


Sannsynligvis fra begynnelsen av 
1700-årene, kanakje fra 1708. I 
1807 var hovedfløyens mål som i- 
dag. Nabotomten Erl. Skakkes gt. 1> 


Ønskelige f 0 rand ring er 


er utskilt etter 1827. Nordfløyen 
var da 38 alen (Zk m) lang, og 
tverrfløyen 30 alen (19 m). 


Omgivelser 

positxve 


Ombygget i forrige århundre, men 
hovedformen godt bevart i oppr. 
skikkelse. Verdifullt innslag i 
miljøet ved Bybroen, et mulig 
bevaringsområde . 


Vedlikeholds tilstand Jj 
Antikvarisk tilstand 0 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 

Priori 'er ing V; 


4 


Dato 4.5.1972 
Sign LR 



Gate K j øpmann s g t . 


nr <■ y~v 

nr 10 


F 1 H r p b i 1 d e f 

L IUI C y |lucl 

Kobberstikk av Byrne 1 8 1 9 
(Kavli *s 117)- 


Foto 


! : ' 





Litteratur 



Kilder 

Branntakster 1?66 - 1827 



Tidligere bygning 
brent /revet 


Kultur-, personalhistorie 

av 1 700-åreiK 


Tilhørte presten Jonas Ange 11 ± siste halvdel 
a og begynnelsen av 1800-årene. 


Reguleringsplan 6^5 
Til hinder 

for bevaring? nei 


Byggelinjer i samsvar med nåværende bebyggelse 


Fremtidige planer 

Søndre gt* 4 


Området er foreslått som bevarings strøk, 
gjenoppføres på nabotomten 1972-73* 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgaten 

Betegnelse Håndverkeren 





nr 



. 12 



Eier 1970 Tr. hjems Haandværks og Industriforening. 

Takst kr, 900.000 Areal tomt 1 203 nr, bygninger m* 

Bruk Bilforretning, f oreningslokaler, restaurant, kontor» 



Oppført 1900-2 



tidligst 



senest 



omkring 



KJENT 



Siste brann 1 898* 



Tidligere branner 1 708 , 1 681 • 



IiTTT 



Byggherre Tr .hjems Haandv.- og Industrif . oppr. bruk f oreningslok aler • 
Arkitekt Solberg & Christensen* 

piantype H j ornegård . 

Hovedmål 34 x 1 8/1 5 x 12,5 + sidefloy. Etasjer 3Jé. 



Grunnmur 

vegger Tegl, delvis pus s et . 



Tak 



Mansard- og saltak, skifer. 



Kjeiier under hele c. 6,5. 



Eksteriør 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1915 

1955 
1957 
1960 
1971 



Pref abrikerte teglornamenter fra Schlesien. Utkraget 
hjornekarnapp, populært kalt "Seidelen". Italiensk 
renessansepreg. 
Festsal i 3. etg. 



Tilbygg i garden* 

Ombygging. Tilbygg med heis. 

Nytt trappehus mot gården. 

Nye butikkvinduer . Innv. forandringer. 

Innredning av serveringssted i 1. etg. og kjeller* 



Tegninger, oppmålinger 

Original tegninger 
1945 Planer BA. 
1955 Fasader 1 : 50 BA. 
1960 Fasader 1 :50 BA. 



Planer, fasade 1:50, snitt 1:100 BA 



Reist etter brannen 1898 på tomten 
til den tidligere "Borgerklubben", 
et av byens fineste trehus . (Foto 
1898 THF.) Tradisjonene som festlo-- 
kale og motested er fort videre i 
nåværende gård, med en storslått 
festsal. Ikke særlig stor arki- 
tektur, men interessant eksempel 
på hdyt utviklet bruk av prefab- 
rikerte ornamenter. Gården har en 
viss verdi sammen med sine samti- 
dige naboer, som et tidstypisk 
gatebilde. 

Området omkring peker seg ut som et 
fremtidig bevaringsområde, og det 
må derfor stilles strenge krav 
til evt. nybygg. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser positive. 



VedNkeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 

B 
C 
B 



Dato 31*7.72 

Sign LR. 



Gate Kj opmannsgaten 


nr. 12. 


Eldre bilder 


Foto 




E. Olsen, 1898. THF 




(Borgerklubben) • 




S. Pedersen, udat. NTH. 


Litteratur 



Ingrid Pedersen: Smaksskif tninger i Trondersk Arkitektur 

1780 - 1910. 



Kilder 



Tidligere bygning Borgerklubben, bygget 1787 av Nils Krog Collins enke. 

brent/H»W( 1 898. 



Kultur- personalhistorie Solgt til Den borgerlige Klub 1796. 



Reguleringsplan 610. Opprettholder nåværende byggelinje mot 
™ ninder ^ Kjopmannsgaten. 

for bevaring? Nei * 



Fremtidige planer Eieren arbeider med planer for nybygg. 




- 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten nr. 1 k 
Betegnelse Huit feldtgården 


Eier 1970 
Takst kr, 
Bruk 


Jernbanepersonalets interessekontor 

k20 000 Areal tomt 977 m* bygninger m 1 

Kontor- og forenings lokaler 






Oppført 


1 ROQ- 1 QOO tidliqst senest 




omkring 




*.Jt M 

Siste brann 1 898 Tidligere branner 1708, 1681 


AH Ull 




Byggherre 
Arkitekt 


Konsul Ivar Huitfeldt 
Axel Guldalil sr. 


Oppr. bruk 


Bolig og kontor 


Plantype 


Rektangulær med 2 sidef løyer. 


Assymetrisk plan. 




Hovedmål 


26,5 x 12 + sidef løyer 


Etasjer 2 


+ delvis innr 


.loft , 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Huggen stein 

Tegl og puss 

Mans ard tak med parapet . 

Midtark. Skifer. 


Kjeller under hele c. 7 


t5. 



Eksteriør 



Interiør 



Arkitektur ledd i stukk. Balkong med smi jernsrekkverk. 
Rundtbuet port med Huitfeldts våpen i nøkke ls teinen • 
Ny-barokk pa le -arkitektur. 



Gårdsplass, Gjennomført puss arkitektur i bakgården, fasadepreg. 



Uthus 



Ombygging 

1904 

1913 

1915 
h950-6O 



Kontorbygning oppført ved forlengelse av sørfløyen 

Sør f løyen forandret . 

Garas j e oppført . 

Diverse mindre forandringer . 



Tegninger, oppmålinger 

Original tegninger, planer , snitt , fasader 
1913 Tegninger til sørfløy. BA. 
19^5 Kjellerplan, BA. 
1959 Planer, snitt. BA 



BA. 



Oppført samtidig med nabogårdene 
etter branrier i 1898, Byens siste 
privat pale .God arkitektur og yp- 
perlig utførelse. Bakgården er 
særlig bemerkelsesverdig. Stor be- 
varingsverdi, som forsterkes ved 
naboskapet . 


ønskelige forandringer 

Stukkdetal jene bør males, 
som opprinnelig. 


Omgivelser positive* 




Vedlikeholdstilstand B 




Antikvarisk tilstand B 




Arkrtekturvurdering A 
Miljøvurdering A 




Prioritering B 



Dato 8.8.72 
Sign LR 



Gate 


K j ø pmanns ga t en 


nr 1 !(. 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 

Ingrid Pedersen: Smaks skirringer i 

Trøndersk arkitektur , 1 780- 1910. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/fiexfl: 1898 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 601 Opprettholder nåværende 

Til hinder byggelinje • 

for bevaring? nei 
Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j øpmanns ga t en 

Betegnelse 



nr. 



16 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Broks tad, Knut 
220 000 Areal tomt %2h 

Kontor, bolig» 



m 2 , bygninger 



rn- 



°PP føH 1 900,03 



tidligst 



senest 



omkring 



ANTATT 



Siste brann 1 898 



Tidligere branner 1 708 - 1 68 1 



Byggherre L* Fornæs 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



egård. 



piantype Rektangulær med 2 sidef løyer. 

Hovedmål 1 6 , 5 x 1 1 + sidef løyer Etasjer 3 + innredet loft* 



Grunnmur Tegl , puss , kvader imi t as j on . 
Vegger Tegl, bakgård pusset. 



Tak 



S&ltak, skifer. 



Kjeller under hovedbygning og 
sydfløy c, 7 f O 



Eksteriør Rundbuer. Møns t ermuring i to-f arget maskin tegl 
Middel alder- inspirert fasade . 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



1 



Uten interesse. 



Ombygging 

1962 k kobbhus påsatt. 



Tegninger, oppmålinger 

1 900 Origlnaltegninger* 

1901 Planer av sør-fløy. 



Planer, snitt, 
BA. 



fasader 1:50 BA. 



Forholdsvis uinteressant leiegård 
av vanlig type» Bevaringsverdig baxfe 
som ledd i en sammenhengende hus- 
rekke fra a amme tid. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser positive. 



Vedlike hold St ilstand 


B 


Antikvarisk tilstand 


A 


ArkiteMurvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Priori*ering 


C 



setning! r) 



oato 8.8,1972 
Sign LR 



Gate 



Eldre bilder 



nr 



Foto 



II- 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




9 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


TC t «Timann q "h an nr. 1 0 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Tt ondheim kommune 

1 cjø 000 Areal tomt gl^Q m= bygninger 

Bolig. 




Oppfort 


1 D0 1 -O? tidligst senest 


omkring 


KJENT ANT all 

Siste brann 1 898 Tidligere branner 1 708 - 1 68 1 


Byggherre 
Arkitekt 


Lars Thornæs 
Joh. Christensen 


Oppr. bruk Leiegård 


Plantype 


Leiegård, 2 rektangulære fløyer. 


Hovedmål 


20 x 9,5 / 22 x 12 


Etasjer 3 + loft. 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset 

Tegl f pusset. 


Kjeller under hele c. 6,5* 


Tak 

1 O-n 


Saltak, skifer, kobbhus . 




Eksteriør 


Enkel pussdetal jering. Fremspringende karnapper. 


Interiør 






Gårdsplass, 
Uthus 


Juten interesse. 




Ombygging 

1918 
1930 


k kobbhus påsatt. 
Ominnredning, 





Tegninger, oppmålinger 

1901 Situasjonsplan og fasader* BA. 

1902 3 Planutsnitt. BA. 
1930 Fullstendige planer, BA, 

1918 Oppmåling, Planer og øst fasade. 



BA 



Forholdsvis uinteressant leiegård 
av alminnelig type. Bevaringsverdig 
bare som ledd i en sammenhengende 
husrekke fra samme tid. Godt av- 
passet også til Norges Bank og 
Gerhard Schønings skole. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser p0sitive 



VedJikeholdstiJstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 8.8.1972 
Sign LR 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ rev et 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TW hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kjoprnannsgaten ' nr. 20. Sammenslått med 
Betegnelse Lorck -g ard en . gate 2. 


Kongens 


Eier 1970 Trondheim kommune. 

Takst kr. 000 Areal tomt m 2 . bygninger 
Bruk 


m 




Oppført 1788 tidligst senest 


omkring 




KJEMT 

Siste brann 1957. Tidligere branner 1813, 1708, 1681, 


ANTATT 


Byggherre Christian Andersen Lorck. 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig • 




piantype Oppr. mid t g a ng shus . Nordre del 


brent. 




Hovedmål 10 x 7,5 / 24,5 x 4,5 fl°9x7 # 5) 


Etasjer 2 • 




Grunnmur PuSSet. 

vegger Tommer, stående panel. 


Kjeller hvelvet. 




Tak Saltak, tegl. 







Eksteriør Empire fasade, vakker portal med pilastre og overlys. 
Enkle 6-rutede vinduer. 



interiør Godt bevarte empire-interior , pilaster inndelte vegger, 

dekorerte brannmurer. 
Gårdsplass, Endel eldre vinduer og dorer mot bakgården, delvis 
uthus 1700-talls. 

Ombygging 

1814 Ombygget etter brannskader 1813. 
1957 Brannskadet, halve gården revet. 




Tegninger, opprnaljnger 

1899 Planskisse 1 . og 2. etg. 1:200. BA. 

1914 Oppmåling av to brannmurer, A. Næss for "Det gamle og 

det nye Trondhjem' 1 . 
1927 Planer 1. og 2. etg. BA (inkl. Kongensgt. 2). 
1931 Planer 1. og 2. etg. BA. 



Oppfort 1788, men fasadeutstyr og 
interior ikke opprinnelig, kanskje 
utfort etter brannen 1813, Lorck 
kjbpte også tilstøtende tomt mot 
Sondre gate. Brannen i 1957 odela 
de eldste gårder i Kjoprnannsgaten, 
og et av de fineste gatepartier. 

Resten av Lorck-gården bor inngå i 
et gjenreist kvartal. 



ønskelige forandringer 



Omgivelser delvis positive. 



VedMkeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering 

Prioritering 



Dato 13.9.72 
Sign LR 



Gate Kj opman nsgat en 


w - 20, 


Eldre bilder 

Byprospekter omkr. 1800. 


Foto 

S.Pedersen: brannmurer. NK. 
Grimelund 1925: fasadeparti 
med portal, NK. 


Litteratur 




G. Kavli: Tronderske trepaléer. 


i 

9 


Kilder 

Branntakster 1787 - 1846. 


Tidligere bygnir>g 
«ttrX/revet C a. 1788. 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer Inngår i planen for ny J t folkebibliotek. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j ø pmann s ga t en 
Betegnelse 



nr- 26 Sammenslått med nr, 2k 
1840 



Eier 1970 Trondheim kommune 
Takst kr. 70O 000 Areal tomt 1 386 m ' 
Bruk 



bygninger 



m 3 inklusive nr, 2k 



Oppfort 1 81 U-1 ^ 

KJ E NT 

Siste brann 1 81 3 



tidligst 



senest 



omkring 



Tidligere branner 1 708- 1 681 



ANT4TT 



Byggherre Johan Lorentzen 

Arkitekt 



Oppr. bruk Bolig 



Piantype h-fløy et * Opprinnelig as syrne trisk midtgangsplan med enkel 

rom og svalgang. Senere tilbygget i bredden. Oppr ♦ 8m bre<^. 
Hovedmål 18,5x12 + sidefløy +15x9 Etasjer 2 + innredet loft 



Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer, liggende panel 



Tak 



Kjeller hvelvede kjellere 

langs Kjøpmannsgt., til- 
svarer oppr. husbreddo. 
Fra 16- eller 1700-årcne. 



Eksterior Porten mot Krambugt. oppr. Husfasaden har snekkerutstyr 
ca. 1860, men antagelig oppr, gesims. Mot Kjøpmannsgt; 
Middelalder inspir er t . Baksiden empire, 

interiør Tilbygget rom i 1. etasje har pilasterpanel , Endel bevarto 

interiører fra ca, 1 860 ,brystpanel og kraftig taklist . Svfnske 

Gårdsplass, Hyggelig gårdsrom med skiferheller , Vinduer og panel 

uthus antagelig fra 18^0-årene. 



ovn. 



Ombygging 

1837-^6 Ombygning. Hovedfløyen påbygget i bredden. 

ca. 1860 Fasadeutstyr og enkelte interiører forandret. (1866?) 

1922 2 garasjer innredet i tverrf løyen» 

1923-2*1 Loftsetasje innredet, kobbhus. 

1933 Endringer i loftsetasjen. 

Bakbygningene innredet til kontorer. 



Tegninger, oppmålinger 

1921 planer. BA, 

1922-23 endringsforslag. Planer, snitt fasader. BA. 
1933 loftsplan, snitt og fasade, endringsforslag. 



BA , 



Blant de få gjenværende store 
Icjøpmannsgårder i gaten, godt be- 
svart slik den var omkring 1960. 
Elementer av eldre og opprinnelig 
utstyr bevart. Denne husrekken var 
et meget verdifullt miljø, men har 
tapt sterkt ved at Kjøpmannsgt. 2h 
er revet. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser delvis 


po si tive ♦ 


Svekket ved r 


i v ing av 


nr. 2h 




VedlikeholdstMstand 


C 


Antikvarisk tilstand 


B 


Arkrtekturvurdering 


B 


Miljøvurdering 


B 


Priori*ering 




Dato 




Sign 





Gate K jøpmarmsgat en nr 26 



Eldre bilder 


Foto 


Feilbergs prospekt 1 8 1 7 


Grimeliind; Port mot Krambu- 
gater! 1926. 



Litteratur K. G.Noach: Byggevirksomhet i Trondlieim 1800-1850. 

P. Schønning: Traak av Tronclh jerns topografiske historie, 
Grimeliind: Julebrannen 1813. 
G.Kavli: Trønderske Trepaléer. 



Kilder 



Branntakster 1807-^6. Nåværende bygning taksert okt. 18* 'f 



Tidligere bygning Kjøpmann Lorentzens nybygde gård, ferdig 1 8 1 3 
brent/revet 1 8 1 3 



Kultur- V personalhistorie 



Reguleringsplan Gok Fastsetter byggelinjen mot K jøpmannsgat en 
Til hinder ubetydelig innenfor nåværende. 

for bevaring? Neppe • 



Fremtidige planer Kommunen ønsker å bruke tomten til nytt bibliotek 

Reguleringsplan under utarbeidelse. 



Plan 1. etasje 1921 1:200. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gat€ K j ø pm ann s ga t en 

Betegnelse 



nr. 28 



rn' 



Eier 1970 Adventistenes samfund 

Takst kr, 500 000 Areal tomt 1 0^2^ bygninger 

Bruk Kontor, bolig og fo rsamlingslokaler i bakgården, 

senest 



Oppført 



KJENT 



1814 



Siste brann "| 8 1 3 



tidligst 



Tidligere branner -] 708 - 1 68 1 



omkring 



>ih 1 T 



Byggherre Grosserer Blechingberg 

Arkitekt 



Oppr. bruk bolig 



Piantype 



Hovedmål 



Opprinnelig as symmetrisk midtgangshus, enkeltrom 

Sidefløy og tverrfløy mot Krambodgaten, 

22 x 11+sidefløy Eta sJ er 2+loftsetg. 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset Stein, Kjeller 

Tømmer, rappet, baksiden paneilt. 
Sal tak, tegl. 



Eksteriør 



Glattpusse t fasade. Dør og vinduer moderne i til- 
nærmet empire-utf orraing. Eldre vinduer på baksiden 



Interiør 



Gårdsplass, \ rt 

Uthus {Stående panel, detaljer fra omkring 1850. Nyere tilbygg 



Ombyggmg 

1837-^t) Påbygget i bredden. Opprinnelig 7 
I885-I9OO Mindre endringer. 
1906 Hindre endringer* 

1937 Nybygg for Adventistkirken. 

1938 Nåværende fasadeuts tyr . Trappen fjernet 



Tegninger, oppmålinger 

1903 Planer og snitt med tilbygg inntegnet, ikke utført. BA. 
1 938 Fasade. BA. 
1953 Plan 1. etasje. 



Oppført etter "julebrannen 11 1813 
som en typisk "Søgadegård" . Intet 
bevart av opprinnelig utstyr, men 
planen er lite forandret siden på- 
byggingen omkring I84p. Moderne 
eksteriør, ganske hensynsfullt ut- 
ført. Gården bar særlig interesse 
som del av en sammenhengende hus- 
rekke • 



Ønskelige forandringer 

Huset bør få tilbake utv. 
trapp i forbindelse med 
inngangen • 



Omgivelser 



positive . 



Vedlikeholdstilsland 


B 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitekturvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Prioritering 


0- 



Dato 12.9- 1972 
Sign LR 



Gate Kjøpmanns ga ten 


nr. 2 8 





mmw mm m 1 1 1 ___ 

Eldre bilder 


Fo t o 

Kr. Kielland, NK. 




Feilbergs prospekt 1 81 7 


a. Fasadeparti med innga 


ng. 




b. Detalj av inngang. 






c. Vindu mot Krambugt* 





Litteratur 

K. G.Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1 850. 



Kilder Branntakster 1807 - 1846 
Nyoppført bygning taksert 17* des* 
Forhus 2 etasjer, 35 x 10^ alen. 



1 8 1 4 



Tidiigere bygning Oberst Pave Is gård. 

brent/r*^ 1 8 1 3 



Kultur-, personalhistorie 

Overtatt av Blechingberg 



etter " julebr annen 11 1 8 1 k 



Reguleringsplan 6ok Fastsetter byggelinjen mot Kjøpmanns ga ten 
Til hinder ubetydelig innenfor nåværende. 

for bevaring? Neppe, 



Fremtidige planer Reguleringsplan under utarbeidelse. Foreslått til 
offentlig bebyggelse. 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten 

Betegnelse 



nr. 



30 



Eier 1970 Trondh jerns Totalavholdsf orening 



Takst kr. 
Bruk 



Oppført 



^ 1 q 000 Areal tomt bringer 

Kontor. Bolig i bakgården. 

1 81 k tidligst senest 



nr 



omkring 



KJtNT 



AK1A1T 



Siste brann 1 8 1 3 



Tidligere branner -| 708- 1 68 1 



Byggherre Johanne s Wærdahl. 

Arkitekt 



Oppr. bruk 



piantype Rektangulær med sidefløyer og tverrfløy. 



Hovedmål 11,5 x 8 + sidefløyer 



Etasjer 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein. 

Tømmer, liggende panel 

Sal tak, skifer. 



Kjeller 



Eksteriør Sent 1 800- talls snekkerde t al j er . Eldre midthengslede 
vinduer i bakgården. En 1700- talls dør. 



Interiør 



GårdspiasslHyggelig gårdsmil jø med godt bevarte uthus. 
Uthus )Betongdekke, 



Ombygging 

1882 
1 902 

1 91 1 
1936 



Påbygget til 3 etasjer. 
Mindre innvendige endringer. Møtesal 
Forandringer. Inngang fra Kjøpmannsgt. 
Møtesalen forandret. 
Mindre innvendige endringer. 



edet i 3* etasje 
omgjort til vindi 



Tegninger, oppmålinger 

1911 Plan og snitt 3. etasje. 
1936 Oppmåling planer, snitt, 
1936 Endringsforslag. BA. 



BA, 

fasade. BA. 



Oppført etter "julebrannen 11 1813, 
Sterkt ombygget i senere tid. 
3 etasje er neppe opprinnelig* 
Bygningen slutter seg godt til 
naboene. Gårdsrommet er meget 
bevaringsverdig. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser positive. 



Vedlikeholds tiJstand 
Antikvarisk tilstand 
A rk i tektur vurdering 
Miljøvurdering 

Priori* ering 



C 

c 
c 

B 



Dato 13.8.1972 
Sign LR 



Gate Kjøpmannsgater! 


nr. jo 


Eldre bilder 


Foto 


Byprospekter fra begynnelsen 
av 1 800-årene . 




Litteratur 



Ki,def Brann tak st 15. oktober 1 8 1 4 , 

"Paa Tomten er nu opført nye Bygninger, af, Indrednlng og 
Størrelse lige med de forhen værende". 



Tidligere bygning Wær dahl S gård , 

tøftnt/tø&k 1813 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 6oh Fastsetter byggelinjen mot Kjøpraannsgaten 

Til hinder som nå, 

for bevaring? Nei. 



Fremtidige planer Reguleringsplan under arbeid. Regul 
forretning/kontor i 3 etasjer. 



t til 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjøpmanns ga ten 

Betegnelse 



nr. 32 Sammenslått med 

Dronningens ga te la 



Eier 1970 Paulsen & Co A/S 

Takst kr, 2 . 300 000 Areal tomt 1 kk^r\\ bygninger 

Bruk Forretning, kontor» 



m 



2 inklusive Dr. gt. 1a* 



Oppført ^ 

KJENT 

Siste brann 



ISJA 



tidligst 



senest 



omkring 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre Grosserer Herman Høe 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype 
Hovedmål 



4-fløyet hjørnegård. Hovedfløy mot Kjøpmanns gat en y 
symin. midtgangsplan, dobbeltrom. Opprinnelig enkeltrom 
23 x 9 f 5 + 17t x 7 + tilbygg. Etasjer 2 + innredet loft. 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset 

Tømmer, rappet. 
Mansardtak, glassert tegl 



Kjeller utgravet under hele 
gården 1955$ cote 6,0. 
Opprinnelig to små hvelv- 
kjellere . 



Eksteriør Empire vindu so mr amming og gesims, ant, før 1850. 

Nyere butikkfasade i 1. etasje. Enkel pussfasade. 



Interiør 

Gårdsplass 
Uthus 



en interesse. Diverse nyere tilbygg 



Ombygging jr ør -| 850 : Hovedfløyen utvidet i bredden, fasaden rappet, 
1903 Kjeller utgravet under nordfløyen. Mindre endringer, 

Kjeller utgravet under hele gården. En-etasjes tilbygg 
mot gårdsplassen. Loftsetasjen hevet. Opprinnelig inn- 
gang fra Kjøpmannsgt, flyttet. Nytt inngangsparti mot 
Dronningensgate. 




Tegninger, oppmålinger 



1903 


Planer, 


BA, 




1954 


Fasader 


. BA 




1955 


Planer, 


snitt , fasader. 


BA. 


1959 


Planer, 


fasader. BA, 




1 960 


Plan 1 , 


etasje , kjeller. 


BA. 



etter " jul ebr annen" 1813, 
Senere påbygget i bredden. Fasade- 
utstyret og rapping antagelig fra 
l84o-årene. Meget vellykket eksem- 
pel på velstående Kjøpmanns gård. 
Empire-preget fremdeles tydelig, 
men de sist© års ombygninger har 
ødelagt meget. 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



positive , 



Vedlikeholds tilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prior^ering 



B 

C 
B 
B 



Dato 13.8.1972 
Sign LR. 



Gate K j øpmann s ga t en 


nr 32 I 


Eldre bilder 


Foto 


Byprospekter fra begynnelsen 
av 1 SOO^årene . 





Litteratur 



ender Branntakst 11$. oktober 181*K 

Paa Tomten er nu oppført nye Bygninger, aldeles uindredete 
af lige Størrelse med de forhen værende , " 



Tidligere bygning Kjøpmann Ole Schanche Blechingbergs gård. 

brei>t/E$gfc 1 8 1 3 
Kultur- personalhistorie 

Overtatt av Herman Hø§ etter julebrannen 1 8 1 3 . 
Blechingberg flyttet til K jøpmannsga ten 28. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



6oh Fastsetter nåværende byggelinje mot 

„ . K j øpmann s ga t en • 
Nei. 



Fremtidige planer Reguleringsplan under utarbeidelse. 
Reguleres til forretning/kontor, 3 etasjer. 








i 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgaten nr. 36* * 

Betegnelse 


Eier 1970 A/S K j opma nnsga t en 36. 

Takst kr 270. 000 Areal tomt 619 ™- bygninger 

Bruk Forretning, bolig. 


m* 




Oppført tidligst 1841 senest 


1846 


omkring 


•UtNT 

Siste brann 1841 Tidligere branner 1708, 1681 . 


AUslTMI 


Byggherre Kjopmann Hans Arentz. 

Arkitekt 


Oppr. bruk 




piantype Rektangulær, assymetrisk dobbeltromsplan 
Sidefloy mot sdr. 

Hovedmål 15,5 X 10 / 27 X 5. Etasjer 2 + 


, sideport . 
loft. 


Grunnmur Pusset tegl. 

vegger Tommer , pusset. Utmurt bin- 
dingsverk i deler av uthus. 
Tak Saltak, tegl. 


Kjeller under mesteparten. 
Gammel hvelvkjeller langs 
gaten. c. 5.0. 



Eksteriør Helt modernisert i nyere tid. Glattpusset, nye 
vinduer. 

Interiør 

Gårdsplass, 1 midthengslet vindu i uthus. 

Uthus 



Ombygging 1 861 , 1 868* 

1886 Loftet innredet. 

Utgravning av kjeller under gården. 
Trykkeri innredet. De fleste skillevegger fjernet i 
1. etg., samtlige i sidefloyen. 
Sigarettf abrikk i 1. etg. 
Fasaden ombygget. Inngang fra gaten. 
Kobbhus påsatt. 



1899 
1910 

1936 
1 940 
1949 



Tegninger, oppmålinger 

1886 Plan og snitt av loft. BA. 
1909 Plan 1 . og 2. etg. og fasade m. 
1939 Fasader. BA. 
1949 Fasade, snitt av loftet. BA. 
1956 Kjellerplan. BA. 



endringsforslag. BA 



Nyoppfdrt 1829 på tomt utskilt av 
naboeiendom, branntaksert forste 
gang 14. november 1829. Brent 1841 
og gjenoppfort av samme eier. 
Sterkt forandret i nyere tid, både 
i eksterior og interior. 
Lite bevaringsverdig, og ikke 
lenger del i et samlet miljo. 



ønskelige forandringer 



omgivelser negative. 



Ved likeholds tilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

PriorHering 



C 

C 
C 

D 



Dato 12.9.72 

Sign LR. 



Gate Kjopmannsgaten 



™ 36. 



II. 



Efdre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder Branntakster 1807-37. 

14. nov. 1829: - Kjobmand Hans Arentz af nye opbyggede Gaard i 

Kjdbmandsgaden. a. Forhus 2 etg. 25 x 14 alen. 
1846: - Hans Arentz. Doniket tommerhus 25^ x 1 6!£ alen. 

1 1 1 B 

Tidligere bygning Hans Arentz T gård , nyoppfort 1829. 

brent/)«v»K 1 84 1 . 
Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 592 
Til hinder 

for bevaring? Neppe 



Fremtidige planer 



Plan 1 . etg. 1909 1 :200 




• 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate K joomannsqaten nr 40. 
Betegnelse Je n s s e n- g ard e n . 


Sondre del. 


Eier 1970 Samvirke, 

Takst kr. 700, 000 Areal tomt 1044 bygninger 

Bruk Forretning, kontor. 


m ; ' 


Oppført 1841-42 tidligst senest omkring 


«JEKT ANTATT 

Siste brann 1 84 1 Tidligere branner 1 708 , 1 681 


Byggherre Hans P, Jenssen. 

Arkitekt Proprietær Rosenvinge (iflg. 


Oppr + bruk bolig, kontor. 
K. G. Noach). 


piantype Hjornegård, 2-floyet. 




Hovedmål 23 X 11 / 14 x 7,5 + tverrfloy. Etasjer 2 


Grunnmur Pusset. 

Vegger Tegl, pUSSet. 

Tak Saltak, glassert tegl. 


Kjeller 2 hvelvede rom mot 
Krambuveita, på hjdrnet 
mot Horn erna nns ve it a . 
C. 4. 0. 


Eksteriør Enkel pussfasade, hoye empirevinduer , gesims med 
konsoller. 


interior Sor-fldyen har en del rom med 
Empire listverk. 

Gårdsplass, 
Uthus 


gipsornamenter i himling. 


Ombygging 1 879, 

! 1868 Tilbygg, kontorfloy mot nord (se eget skjema). 
1885 Innvendige endringer. Nytt trappehus, 
1928 Nordre del av tverrfloy oppfort, 
1932 Forandringer i tverrfloy og kjeller. 
1937 Tverrfldyen påbygget i hoyden. 
1950 Innvendige endringer, 

1971 Klubblokale i kj^ll^ren. Provisorisk utbygg i garden. 


Tegninger, oppmålinger 

1 1920 Plan 1. og 2. etg. tverrfloy. BA. 
[1928 " 1. " 2. " " . BA. 

1932 Plan og snitt av kjeller, planutsnitt av tverrfloy. BA. 

1950 " 2. etg. tverrfloy. BA. 


Oppfort etter bybrannen 1 841 av Hans 
P. Jenssen (1797-1868). Arkitekten 
var proprietær Rosenvinge (K. G. 
Noach) eller murmester Breitholz 


Ønskelige forandringer 

Reklamesdlet bor fjernes. 


fra Itzehoe (i. Pedersen). En av de 
siste av de store k jdpmannsgårdene 
i gaten. 


Omgivelser pO S it ive • 


Meget godt bevart i sin opprinne^ 
lige stand, fin empirearkitektur . 
Sammen med resten av kvartalet en 
verdifull rest av Kjdpmannsgatens 
gamle miljo. 


Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A 
Miljøvurdering A 

Prior^ering B 


I 


Dato 12.9.72 

Sign LR 



Gate Kjopmanns gaten 



nr. 



40. 



5 ond r— i , 



II. 



Eldre bilder 

Fasade for 1868 gjengitt 
Jenssens f irmabok • 



Foto 



Sverre Pedersens arkiv, NTH 



Litteratur 



Ingrid Pedersen: 
K. G. Noach: Bye 
Peter Schonning: 



Smaksskif tinger i trondersk arkitektur 1780-1910, 

evirksomhet i Trondheim 1800-1850. 

Træk av Trondhjems topografiske historie. 



Kilder Adresseavisen, 19.6.1841. 



Tidligere bygning 
brent /Xtttttf 1 84 1 * 



Kultur- personalhistorie 

Tilhdrte fru agentinde Lysholm 1807 
Lokaler for borsen 1819-1841. 



Reguleringsplan 530 Avskjærer 2 m av Sorfloyen mot Hornemannsveita. 

Ti! hinder 

for bevaring? Neppe • 

Fremtidige planer Samvirkelaget planlegger nytt varehus på hele 

kvartalet . 




ANTIKVARISK REGJSTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j øpmann s ga t en 
Betegnelse Jenssen-gården 



nr 



ho 



Nordre del. 



Eier 1970 Samvirke 

Takst kr. 000 Areal tomt 

Bruk Kontor, lager. 



m\ bygninger 



ITT 



(se søndre del) 



Oppført 1841. 1868 



tidligst 



senest 



omkring 



KJENT 



Siste brann 1 84 1 



Tidligere branner 1708, 1681 



SNl ATT 



Byggherre KoilSUl J ens S eil 

Arkitekt H. E, Schirmer 



Oppr bruk Kontor 



piantype Rektangulær, 2 rom og korridor, side port 



Hovedmål 17x9+ trapperom. 

Grunnmur Klebersteins forblending 
Vegger Pusset tegl . 



Etasjer 2 



Tak 



Sal tak, glassert tegl . 



Kjeller 



Eksteriør 1 etg. i florentinsk stil t imitert kvader, kraftige 

rundbuer. 2 etg. i mer nøktern empire, glattpusset med 
enkel gesims, fremspringende vindusoverdekning. 

interiør Delvis opprinnelig. 

Gårdsplass, Praktfullt portrom, søyler, kasse tt- tak. 

Uthus 
Ombygging 

1868 2 etg. påbygget av ark. Schirmer (iflg. I. Pedersen) 

Muligens helt nybygget dette år. 
1903 Nordfløy i mur oppført. (Ark. Joh. Osnes). Ny trapp 

til 2. etg. i tilbygget. 



Tegninger, oppmålinger 

1903 Plan 3. og 2. etg. BA. 
1928 Plan 1. og 2. etg. BA. 



Usikkert ora fløyen er nyoppført, 
eller bare påbygget i 1868. Mellom 
1 8^1 og 1868 sto et kontorhus i 
1 . etg. på tomten. Eksteriøret 
skyldes utvilsomt H. E. Schirmer, 
en av landets største arkitekter i 
samtiden. Meget interessant utfor- 
ming, med blanding av italienske 
senraiddelaldermo ti ver og empire. 
Fint innslag i gatebildet. 



ønskjeliqe forandringer 

Reklamen bør fjernes. 



Omgivelser positive . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkttekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 

B 
A 
A 

B 



Dato 12.9, 1972 
Sign LR 



Gate Kjøpmannsgater! nr Nordre del. 



Eldre bilder Fasade gjengitt i 


Foto 


Jenssens firmabok før 1868 


Sverre Pedersens arkiv, NTH 



Litteratur 

Ingrid Pedersen; Smaks skiftninger i trøndersk arkitektur 

1780 - 1910, 

K , G. Noach; Byggevirksomhet i Trondheim 1800 - 1850, 

P. Schønning: Træk av Trondh jerns topografiske historie. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 530 
Til hinder 

for bevaring? Neppe, 



Fremtidige planer Samvirkelaget planlegger nytt varehus på hele 

kvartalet. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgaten 
Betegnelse Must-gården. 



nr. 42. 



Eier 1970 Blå KOTS , 

Takst kr. 600. 000 Areal tomt 599 m* bygninger 

Bruk Forretning, kontor, bolig. 



oppfort 1712, 1903-0 4 tidligst 



senest 



omkring 



KJENT 



Siste brann 1 84 1 



Tidligere branner 1788, 1708, 1681 



ANlATT 



Byggherre Lars Hansson Ho 1 s t 

Arkitekt 



Oppr, bruk bolig 



piantype Hjornegård, 2 floyer, Oppr. enkeltrom 



Hovedmål 15,5 X 13,5 / 10,5 X 11 



Etasjer 

4 + loft.. 



Grunnmur PliSSet. 

Vegger Tegl, pUSSet. 

Tak Komplisert. Mansard, arker, tårn. 



Kjeiier under hele, inklusive 
gårdsplass. C. 3,5. 



Eksteriør Jugend f orr et ni ng sg å rd . Karnapper, tårn, enkel pussfasade. 
Ankerjern med årstall 1712 og 1904, og initialene 
L.H.H.C.H.F. nederst, A&CFLI overst. 

Interiør 



Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 

1788,1841 Reparert etter branner. 

Ca. 1790 Ostfloyen påbygget mot gårdsplassen. 

1903 Hovedombygging, Kjeller utgravet. Delvis nye funda- 
menter, en del eldre murverk fjernet, hjornet skrådd 
Utvidet på gårdssiden. Påbygget 2% etasjer. 

1904 - 67 Diverse endringer. 



Tegninger, oppmålinger 

1903 Samtl. planer, snitt, 
murverk skravert. BA. 
1918 Plan av kjeller og 1. 
1971 Ajourforte planer 3., 



1966 Plan 1. etg. etter endring. BA. 



fasader etter ombygging. Bevart 

etg. etter forandring, BA. 
4. og 5. etg. BA. 



Eier av bryggen Kjdpmannsgt. 73 i 
1708. Bryggen har senere gjennom 
200 år tilhort eieren av nr. 42. Se 
også anker jernenes inskripsjon. 

Oppfort 1712 iflg, inskripsjon. 
Gården har brent flere ganger, og 
er hver gang reparert. Hovedombygget 
og påbygget 2 etasjer 1903-04. Et av 
byens fa murhus fra 1700-årene. En 
del av opprinnelig murverk bevart, 
men bortsett fra ankerjernene frem- 
trer gården som et produkt av 
Jugend-stilen, 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand D 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering C 

Prioritering 



Dato 
Sign 



12.9.72 

LR 



, Gate Kjopmannsgaten 


nr 42. 


c lurt uiiuci 


Foto 


Bruprospekt er fra begynnelsen 




av 1800-tallet. 




Litteratur 



P. Schonning: Træk av Trondhjems topografiske historie. 



Kilder Branntakster 1766 - 1807, 

1807 a. Forhus, grundmuret, 20x22 alen (12,5x14), 2 etg. 

b. Sorfloy, grundmuret, 17x12 alen (10,5x7,5), 2 etg. 

c. Sorfloy, tomret, 29x10 alen (18x6) 



Tidligere bygning President Roald Opdahls gård. 

brervbOWBK 1708. 



Kultur-, personalhistorie Tilhorte Mus t -f amil ien gjennom store deler av 
1700- og 1800-årene. Derav navn på Must-almenningen. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



Ny regulering foreslått, 
bebyggelse. 



utlegges til offentlig 



Plan 1 . etg. 1903. 1 :200 



eldre murverk 
nytt murverk 190.? 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate K j ø pm a nn s ga ten 

Betegnelse 



nr. kh Omfatter også Krambugt , 
7b, inntatt 1911-1928. 



Eier 1970 Poststyret 

Takst kr. /fUOOOO Areal tomt 57 1 m\ bygningei436 
Bruk 



rrr 



Oppført 



KJE NT 



Siste brann 1 iS'-\ \ 



tidligst I 7Q8 senest l ] 66 
Tidligere branner 1 788 , 1 708 , 1 68 1 



omkring 



Byggherre 
Arkitekt 



Qppn bruk 



Plantype 
Hovedmål 



As symmetrisk midt gangs plan, enkeltrom^ 2 sidefløyer 
tilbygget. Innkjørsel fra Krambugt. 

21 ,5x7,5/18,5x7,5/19,5x6,5 Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset tegl. 
Pusset Tegl . 

Saltak, tegl. 



Kjeller Under hovedfløyen. 
Eldre hvelvkj eller . Ned- 
gang gjennom lang passa- 
sje . C ,4, 5 -Senere utgravet 
under gården . 



Eksteriør 



Interiør 



Louis-seize portal, Enkel pussfasade med sen-empire 
vindus omramming • 

Stukkarbeider i himlinger. Fine snekkerarbeider , 



Gårdsplass, Rundbue vindue r i 2. etg. mot gården, 
uthus Forøvrig anonymt preg. 



1 841 

1875 
1 91 i 

1 916 
1QT1 



Reparert etter bx^ann. Søndre sidefløy forlenget, 
( Oppr .kjøkken, ca, 4 m langt). 

Reparert etter brann. Nordre sidefløy oppført. 

Fasaden endret? Kfr. foto ca. 1860. 

Brannmurer fjernet, interiør forandret, Skilleve 

fjernet. 

Utvendig trapp forandret . 

.Xag.erbygning oppført i gården, . 



Tegninger, oppmalinger 

1909 (?)Planer, snitt, fasader. BA. 
1911 Plan l.etg. etter endring. BA. 
1931 Plan 1 .etg. BA, (under Kj.gt.46), 



Hovedfløyen kanskje oppført etter 
brannen 1708, i alle fall før 1760, 
Sidef løyene er tilføyet senere, men 
østre del av sørf løyen er kanskje 
et opprinnelig kjøkken. (Kfr.Wibes 
type planer) . Huset har gjennomgått 
to branner, men er reparert. Ved 
ombygging i 1911 ble det meste av 
eldre interiør fjernet , Fasaden 
er også ombygget, men porten med 
Louis-seize motiver er delvis fra 
ca . 1 790 . Sjeldent eksempel på 1700- 
talls murhus i Trondheim, fredning; 
verdig, Viktig ledd i restene av et 
fint k jøpmannsmil jø . 



ønskelige forandringer 

Vinduene bør oppdeles i 
mindre ruter. 



Omgivelser positive , men 
nr . 42 dominerer. 



VedfikeholdstHstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering A 

Miljøvurdering A 

Prioritering g 



Dato 12.9-72 
Si 9 n LR 



■ 1 T - ■ i ~ 

Gale Kjøpmanns ga ten 

^ — ' — ^ ^ ^ — ' 

Eldre bilder 

Byprospekter fra begynnelsen 
av 1800-tallet 



nr » kk 

Foto ca* 1 860-70 
Trondheim bys historie, III 

s .21 7 . 



Litteratur 



Kilder 

1 766:- 



Branntakster 1 766-1807 

Sr. Lorentz Angell sin grundmuuret huuse . Fronten mod 
øs ter, dobbelt Etage høide , Fors tuen , 2 de s tuer , kammer 
Kjøkkenet , paa Lortet værelser med owne--l6 fag winduf , 



Tidligere bygning 
brent/revet 



br< r 



Kultur-, personalhistorie Tilhørte Lorentz Angell 1766, Thomas Angells 
Omkring 1800 var eieren borgermester , konsul Hans Knudtzon,som 
reparerte gården etter brannen 1788* Etter brannen 18^1 til- 
hørte gården konsul Chr .Knudtzon . 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer Reguleringsplan under utarbeidelse. Foreslått til 
offentlig bebyggelse, kanskje posthus. 



Plan 1. etasje 1909 1:200. 





L 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate KJøpmannsgaten 

Betegnelse 


nr 46 Omfatte: 
1902-11 


r også Krambugt. 9 
og 1928 


Eier 1970 Poststyret 

Takst kr. 850 000 Areal tomt 1079 m ' 

Bruk Kontor 


bygninger m 




Oppført tidligst J_ 


841 senest 184 5 


omkring 


KJENT 

Siste brann 1 84 1 Tidligere branner 


1788, I708 t 1681 


ANT ATI 


Byggherre Grosserer Wildhagen 

Arkitekt 


Oppr. bruk 





piantype Midtgang, Dobbeltrom, sideport, 



Hovedmål 24,5 X 10/13 X 4,5 



Etasjer 



Grunnmur Pusset tegl» 

vegger Tømmer, rappet. 



Tak 



Saltak, skifer. 



Kjeller Kjeller under gang 



Eksteriør Enkel pussf asade , portal- og vindusornrai 
sent 1800-talls utforming. 

Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



ling av tre 



ombygging Eksteriør forandret før 1900. 

1895 Trappehus oppført mot gården* 

I898 Kjeller og lagerbygning. 

1 902 Endringer i 1 , e t a s j e . 

1 925 Vare- og personheis installert, 

1928 Lagerbygning oppført (mot Krambugt 

19^8 Diverse innvendige endringer. 

1 956 Kjellervinduer endret . 



) 



Tegninger, oppmålinger 

1 952 Planer BA, 



Oppført etter brannen i I84l, med 
samme hovedform som før brannen. 
Rapping av fasaden opprinnelig, men 
f asadeutstyret er ellers fornyet 
omkring slutten av 1800-tallet. 
Forholdsvis alminnelig utgave av 
de store k jøpmannsgårdene i gaten, 
men bevaringsverdig i sammenheng 
med nabogården. 



ønskelige forandringer 



Omgivelser positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prion f ering 



B 
B 
B 
A 



Dato 13.9.1972 
Sign LR 



Gate 



Kjøpmannsgater! 



™ h6 



Eldre bilder 



Foto ca 1860-70, 
historie, 



Trondheim bys 
s. 217. 



Litteratur 



Kilder Branntakster 1766 - 18^7 

18^6: Grosserer Wildhagens enke* Rapport kk x 16 1/4 alen 



Tidligere bygning 2 etg 
brent/ re v et 18^1 



tregård oppført ca 1790 av seilmaker 

John Hveding* 



Kultur-, personalhistorie 

Tilhørte Kammerråd Lorentz Oxholm før brannen 1788, 



Reguleringsplan 
Tit hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer Ny reguleringsplan utarbeides. Foreslås utlagt 
til offentlig bebyggelse» 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kjopmannsgaten nr, 50. Omfatter også Kj<3pmgt.48. 
Betegnelse tidl. "Grevegå rd e n" . 


Eier 1970 Fabrikken Arild A/S. 

Takst kr. 650. 000 Areal tomt 924 m! bygninger 

Bruk Kontor. 


nr 


Oppfort 1841 tidligst senest 


omkring 


KJENT ANTATT 

Siste brann 1841 Tidligere branner 1788, 1708, 1681 . 


Byggherre Broder Lysholm Knudtzon 

Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Mid tg a ng shus , dobbeltrom. 




Hovedmål 25 x 12+ bakbygninger. 


Etasjer 2 


Grunnmur Puss , imitert kvader, 
vegger Tommer, liggende panel. 

Tak 


Kjeller stor hvelvkj eller 
under hovedbygning, også 
kjellere under deler av 
sidefloy, C.2.0. 



Eksteriør Overdådig snekker-or namentikk i portal, gesims vindus- 
omramming, ant. fra slutten av 1800-tallet. Nybarokk. 



interiør Bibliot eksut s t yr flyttet fra Krambugt. 11 etter 1841. 
Gårdsplass, Trapp av kleberstein. 

Uthus 

Ombygging 1 868 , 1 877 . 

1893 Bakgårdsbygninger forandret. 

1922 Stallen endret til garasje* 

1945 Murtilbygg i 1. etg., lagerbygning endret. 

1954 Nytt vindu i sor-veggen. 

1955 Veggen mot gården forhoyet, full etasjehoyde på loftet. 
1957 Murbygning mot gaten revet. (Nr. 48) 



Tegningen oppmålinger 

1920 Kjellerplan, nordre deler. BA. 

1921 Planer og fasade av sidebygn. (mot veita). BA. 
1950 Plan samtlige bygninger 1:50. BA. 

1955 Sorfasade. T.50. BA. \t<Tf\ /• T/v 

1956 Plan, snitt, fasade av sidefloy. BA. N 1 f / /OO 


Tilhorte inntil 1854 hans soster, 
grosserer Lorentz Johannsens enke. 
I 1846 hadde gården samme form som 
nå, men var rappet utvendig. Ekste- 
rioret er nyere, men et meget inte- 
ressant eksempel på snekkermunsten 
ved århundreskiftet. Kjelleren er 
eldrej en av byens storste, hvelvet 
Bevaringsverdig, og Qjodt innslag i 
rekken av kjopmannsgarder i gaten. 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser positive. 


* 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 

Priori*ering B 



Dato 13.9.72 

Sign LR 



Gate Kjopmannsgaten 


nr.50 . 


Eldre bilder 

■ 


Foto ra . 1 R60-70 Trondhpi rn hv^ 

historie, III s. 217. 



Litteratur 

K. G. Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850. 

P. Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie. 



Kilder 

Branntakster 1766-1846. 



Tidligere bygning Grosserer Johannsens gård, reist av grev Schmettow 
brentjMBéi: 1 841 . ca . 1790. For 1788 murbygn. i 1 etg. 

Kultur-, personalhistorie Eides i slutten av 1800-tallet av grev Carl 
Jacob Waldemar von Schmettow. Se også Krambugaten 11. For 
Schmettow var Etatsråd Gerrit Horneman eier. I 1807 var 
Johannsen eier av gården. 

Reguleringsplan 
Ti f hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer Reguleringsplan under utarbeidelse. Utlegges til 

offentlig bebyggelse. 




PLAN A. ÉT£. 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kjøpmanns gaten nr. 5 2 
Betegnelse 


Eier 1970 Nordenfjeldske D.S. 

Takst kr. 9 50 000 Areal tomt 1 1 32 m J . bygninger 
Bruk Kontor. 


m 2 


Oppført 18^1 tidligst senest omkring 


HULN' *htTATT 

Siste brann 1 8^1 Tidligere branner 1788, 1 708 , 1681 


Byggherre Kjøpmann G . P . Me is t er lin , 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Piantype Midtgangshus , dobbeltrom, h fløyer omkring gården. 


Hovedmål 3 0x1 0 , 5/1 tøc7/1 9x5/3 1 f 5x7 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset . 

Vegger Tømmer, forblendet med tegl, 

Gårdsfasaden rappet . 
Tak Saltak, skifer. 


Kjeller under nordvestre 
hjørne, fra midtgang til 
eldre port mot Fjordgt . 
Delvis utvidet under 
gården . 


Eksteriør Enkel pussfasade, uten vindus omramming . Kraftig gesims 

og portal. Nordfasaden har eldre preg. Trapp i jugendst: 


interiør Modernisert. Respatex, 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1863, 67, . 

1901 Porten mot Fjordgaten gjenbygget. 

1906,11 Forandringer av gårdsfasaden. Kjeller utvidet under 

gårdsplassen. Utbygg nordøst i gården. 
1913 Kjellerendring, lysgrav. 
19^9 Reparasjon etter brann i søndre del. 
1956 5 w.c, i l.etg. 
1958 Garasje mot Brattørveita . 


Te ? n 9(?1 r ' ° j?^a s acfe , planutsnitt av nordfløy. BA. 
1906 Planutsnitt 1. og 2. etg. (Sørøst). BA. 
1911 Planer. Snitt. BA. 

1913 Kjellerplan BA. 

1914 Plan 1etg hele gården. BA. 


Reist etter brannen 1841 .Uvanlig 
utførelse , tømmer med forblending 
av mur. En av de største gårder i 
| Kjøpmanns ga ten .Mange forandringer 
i nyere tid, men gården fremtrer i 
hovedtrekkene som ved oppførelsen. 
Bevaringsverdig .Fin avslutning av 
husrekken i Kjøpmanns ga ten . 


Ønskelige forandringer 


0 mg ivelser p 0 S i t i V3 . 


Vediikeholdstrlstand A . 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B • 
Miljøvurdering A 

Prioritering £ m 




Dato 13.9. 72 
Sign LR . 



Gate 


Kjøpinannsgaten 




nr. 52 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 

K*G,Noach; Byggevirksomhet i Trondheim 1 800-1850. 

P , Schønning : Træk av Trondh jerns topografiske historie. IX. 



Kilder Branntakster 1766-1846. 



Tidligere bygning Kjøpmann Hans Wensells gård reist etter brannen 
brent/mm 1 8^1 1 788 av Etatsråd Henrik Hornemann, 

Kultur-, personalhistorie Tilhørte i beg. av 1 700 årene Bergråd Dreier, 
senere etatsråd Horneman f fra 1 807 Hans Vensell. Hagen 
nord for Fjordgaten har f.tlgt gården i alle år, med klausul 
mot bygging- 

Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer Reguleringsplan under utarbeidelse. 




